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カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。 























はじめに 

このたびは、ペンタックカメラ MZ - S をお買い上げいただき誠にあ 
りがとうございます。本製品の機能を充分活用していただくために、 
ご使用になる前に本書をよくお読みください。また、本書をお読み 
になった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなった 
り、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 
この説明書で使用している作例写真は、必ずしもこのカメラで撮影 
したものではありません。 


本機の特徴について 


MZ - S には、以下のような特徴があります。 

• マグネシウム合金により堅牢性を高めたボディー 
• 6点測距の SAFOX VII を搭載。ファインダー内にある6点の測距点 
で、撮りたいものが中央になくても自動でピントを調整。また、任意 
の位置で測距点を固定して撮影可能 
• 最高速1/600◦秒シャツター速度の搭載 

• 1コマごとの撮影データ（シャツター速度、絞り値など)をフィルム 
に印字可能 

• カメラ上部を傾斜させたことにより視認性と操作性の向上 



「林橋の秘密 J (有料） 

すぐに役立つ写真の基礎知識 

露出の仕組みや光の測り方、ピントの合わせ方な 
ど、写真の基礎を豊富なイ ラス トと作例でわかりや 
すく解説しています。 

ペンタックスサービス窓口 •ペンタックスフアミ 
U —または最寄のカメラ店でお買い求めください。 


「 PENTAXJ rSMCJ は旭光学工業株式会社の登録商標です。 










カメラを安全にお使いいただくために 


この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下記マークの内容に 
ついては特に注意をしてお使いください。 


△警告 


このマークの内容を守らなかった場合、使用者が重大な 
傷害を受ける可能性があることを示すマークです。 


△注意 


このマークの内容を守らなかった場合、使用者が軽傷ま 
たは中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性がある 


ことを示すマークです。 


(\)禁止事項を表すマークです。 
A 注意を促すためのマークです。 


A 警告 


〇カメラを分解しないでください。カメラ内部に高電圧部があり、感電の危険があ 
ります。 

(^)落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれない 
でください。感電の危険があります。 

〇ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に掛けな 
いようにご注意ください。 

( S ) 望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ないでください。目を痛めることが 
あります。特に、レンズ単体では、失明の原因になりますのでご注意ください。 
/ K 電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲みこんだ場合 
は、直ちに医師にご相談ください。 


[△>王意 

電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電をしな 
し、でください。破裂-発火の恐れがあります。 

/ K 万一、カメラ内の電池が発熱•発煙を起こしたときは、速やかに電池を取り出して 
ください。その際は、やけどに充分ご注意ください。 
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取り扱い上の注意 


◎汚れ落としに、シンナーやアルコール•ベンジンなどの有機溶剤は使用しな 
いでください。 

◎ 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでご注意 
ください。 

◎防虫剤や薬品を扱う所は避けてください。また、カビ防止のためケースから 
出して、風通しの良い所に保管してください。 

◎ このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかるとこ 
ろでは使用できません。 

◎強い振動•ショック•圧力などを加えないでください。才一トパイ•車•船な 
どの振動は、クッションなどを入れて保護してください。 

◎ 約 60° C の高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正 
常になります。 

◎ 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶 
の性質によるもので、故障ではありません。 

◎ レンズ、ファインダー窓のホコリはブロワーで吹き飛ばし、きれいなレンズ 
ブラシで取り去ってください。 

◎ マクロレンズや望遠レンズを使用したときは、ファインダーの上部がミ 
ラー切れによって暗くなることがありますが、撮影した写真には影響あり 
ません。 

◎ 高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧め 
しよす〇 

◎ 長期間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず 
試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。 

◎ 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に水滴が生じます。カメラをパッ 
グやビニー;レ袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。 

◎ カメラの使用温度範囲は- 1 CTC 〜 5 CTC です。 

◎ ゴミや泥•砂•ホコリ•水•有害ガス•塩分などがカメラの中に入らないよう 
にご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、 
よく拭いて乾かしてください。 


〇 



主な付属品の確認 



ファインダーキャップ 電池 



•使用説明書(本書） 

•保証書 

•ペンタックスフアンクシヨンカード 
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各部の名称 


Tv 才一トポタン 

露出モードのプ□グラム、絞り優先への復帰 （ IS - P .58)、 

フイルム感度の読み込み、100への復帰 （ 【ぎ P .39) 、 

ペンタックスファンクシヨンの初期状態への復帰 d p.l 15) 


シャツターポタン 


ストラップ三角環 


電源スイッチ 



マウント指標ランプ 
I^p_16 

マウント指標 


測距点切り替えレバー IT 1 P .28.81 
ファインダー内のピントを合わせるポ 
イントをオートにするか任意の位置に 
するかを設定します。 


フォーカスモードレバー p . 28.76 

ピント調整を、オートフォーカス(シングル 
/コンティニアス)でするか、手動で調整す 
るかを設定します。 


レンズ取り外しポタン 
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途中巻き戻しボタン 














ドライブレパー 

ドライブモードを1コマ撮影 ( _== P .26)、 連続撮影 ( p .50)、 多重露 
出撮影 ( IT 3 P .5 1)、セルフタイマー撮影 ( IT 5 P .53) で切り替えます。 


電子ダイヤルデイスプレー fp .25 
現在の露出モードやシャッター速度、絞 
り値、スト□ポの発光状態、撮影枚数な 
どが表示されます。 

Tv 電子ダイヤル 
回すことで各モードや 
設定値を変更できます。 

ホットシ 

別売りの外付けスト□ポを 
セツトできます。 IP .98 



シンク□ソケツ 

2 P 


露出補正ダイヤル 
I^p.68 


オートブラケツトダイヤル IS - P .55 

—度の撮影で±1または±1/2に露出を 
補正した写真を自動で連続撮影できます。 


測光方式レバー1^口_27、71 

測光方式を分割測光、スポット 
測光、中央重点測光で切り替え 
ます。 


液晶照明ポタン fp .25 
このポタンを押すと、電子ダ 
イヤルディスプレーに照明を 
点けます。 


AE □ックポタン i ^ p .70 

現在の露出を20秒間ロックし、 
その間に撮る写真を同じ露出で 
撮影できます。 

AF ポタン ig - p .28 
オートフォーカスで撮影して 
いるときに、このポタンを押す 
とピントを合わせます。 

視度調整レバー I ^ P . 19 


ストロポボタン ig - p .32、 90 

内蔵スト□ポを上に上げて発光できる状態にします。 
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本書の使いかた 


本書の構成について 

本書の構成は以下のようになっています。 

♦確認事項 

「準備しましよう」の前に、使用上の注意事項や付属品の一覧、各部の名称について 
説明しています。ご使用の前にお読みください。 


♦準備しましよう 

ご購入後、写真を撮るまでの準備として必要な操作について説明しています。 
また、フイルムをセツトする操作について説明しています。 


♦基本的な操作を マスター する 
• 一番簡単に写真を撮る 
•内蔵スト□ポについて 
• フィルムの巻き戻しと設定について 
• 電池の交換について 

♦機能をフルに活用する 

本機の機能を、充分にご活用していただくための各機能の詳細について説明して 
います。 

• いろいろな撮影方法について…連続撮影、多重露出撮影、セルフタイマー撮影、 
オートブラケット撮影 

• 露出設定について…自動露出モード(プログラム/シャッター優先/絞り優先)の 
設定やマニュアルでの設定 J (ルブ撮影、露出補正の設定、 AE □ック 
• 測光方式を設定する…6分割測光、中央重点測光、スポット測光 
•ピント調整について…フオーカスモードの設定、測距点の設定、手動でピントを 
調整 

• 被写界深度に ついて… 被写界深度をファインダーで確認する方法や、ピント位 
置と絞りの関係について説明しています。 

♦ストロボを使用して撮影する 

• 内蔵ストロボの使用について…内蔵ストロボを使用するときの発光モードの設 
定と、内蔵スト□ボについて知っておきたい事項について説明しています。 
•外付けスト□ポの使用について…別売りの外付けストロボの使用方法や、 
AF 360 FGZ を使用しての八イスピードシンク□やワイヤレスモードについて 
説明しています。 
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本書の説明について 

本書では、カメラやファインダー内の操作のしかたを以下のように説明しています。 







丸付き マーク 

丸付きで表示されている位置に合わせます。 

矢印 

ボタンやレノ（一を矢印方向に押したり回します。 


ファインダー内の表示 

ファインダーに表示されている状態を絵で説明 
しています。 

* ファインダー内の説明では、実際にファインダー内を 
のぞいた状態に対して、撮影情報を表示するエリアや 
バーグラフの表示を大きくして説明しています。実際 
の表示状態とは異なりますので、ご注意ください。 


電子ダイヤルディスプレーの表示状態 


参考 

操作説明に関連して知っておいて参考になる事 
項について説明しています。 

メモ 

操作手順に関連して知っておきたい事項につい 
て説明しています。 
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セットアップ 
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写真を撮る準備 

ご購入後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。 


ストラップを取り付ける 


ストラップの先端を保護シートとスト 
ラップ三角環に通し、留め具の内側で 
固定します。 


ストラップの留め具は、フィルムの途中巻戻しや 
日付や時刻の修正に使用します。留め具の位置は 
カメラからある程度離して取り付けてください。 



もう一方のストラップ三角環に同様の 
操作で、ストラップを取り付けます。 


ストラップのポケット利用方法 

ストラップには、ポケットが付いています。この 
ポケットには、ファインダーキャップ、ワンタッ 
チレリーズソケットキャップ、ホットシューカ 
ノ（一などの小物を入れておくと便利です。 











電池をセットする 

本体底部の電池ぶたを、回のよ5にコ 
インなどで左に回して開けます。 


付属の「リチウム電池 CR 2 J 2 本を、図の 
ようにプラス ( Ci ) を下にして人れます。 


電池ぶたをしっかり押さえ、囡のよう 
にコインなどで右に回して閉じます。 

電池について 

• 電池は、必ず付属のリチウム電池 「 CR 2」 同等品 
を使用してください。 

• 単3形電池を使用するときは、別売りの「パッテ 
リーグリップ BG - 10」があります。 

• 海外旅行や寒冷地での撮影には、予備の電池を 
ご用意ください。 

• 電池の交換と使用上の注意については、「電池の 
交換について」 ( I ぼ P .42) を参照してください。 




SETUP 準備しましよう 
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レンズを取り付ける 


] カメラとレンズに付属してい 
るカバーを外します。 

カメラのカパーは、工場出荷時のキ 
ズやホコ 1 J 防止用のちのです。保管 
用には、別売りの「ボディーマウント 
キャップ K 」 が用意されています。 

カメラとレンズのマウント 
指標を合わせてレンズをは 
め込み、レンズを r カチッ j と 
音がするまで右に回します。 

• レンズ取り付け後、レンズを左に 
回して、確実にロックされている 
ことを確認してください。 

• 暗いところでレンズを取り付け 
るときには、電源 ON にしてレン 
ズ取り外しボタンを押すと、マウ 
ント指標ランプが点灯してセッ 
卜位置を確認できます。 

• カメラの電源が ON の状態で、一 
部旧タイプのボディーマウント 
キャップ K をカメラに装着する 
と、マウント指標ランプが点灯し 
たままになります。 
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写真を撮る準備 


レンズキャップを囡のよ5 
にして取り外します。 


如 レンズの取り扱いについて 

• レンズを取り外すときは、レンズ取り外しボタンを押しながらレンズを左に回します。 



他社製レンズを本製品に使用することによる事故、故障などにつきましては保証い 
たしかねます。 

カメラやレンズのマウント面に、ゴミや汚れが付いたり腐食が生じると、電気系の卜 
ラブルの原因になる場合があります。汚れたときには、乾いた柔らかい布できれいに 
拭いてください。 



SETUP 準備しましよう 




















日付や時刻を写し込む 


写真に撮影した日付や時刻を写し込むかどうかを設定します。 


カメラ背面の DATE ポタンを押し、写 
し込むデータ形式を設定します。 

DATE ポタンを押すと、以下の順番で表示 
されます。 


* 以下の表示は、2001年5月1日午後2時10分 
を例にしています。 

記号は 「YY: 西暦下2桁」 「MM: 月」 「DD: 日」 
「hh: 時」 「mm: 分」をあらわしています。 


r 




' M _ ' 

'Cl 1 5 / 



SELECT 

DATE 

◎〇9 


ADJUST 


[YY MM DD ]-[0 151 ]( 国内用) 


[DD hh mm 卜 [1 14:10] 


[ …… ]— 日付や時刻を写し込まない 
[MM DD YY ]-[5 101 ]( 米国用) 


[DD MM 

細 


YY]—n 5 01](欧州用) 


日付や時刻の写し込み 


日付や時刻は、画面右下に写し込まれます。この 
部分に白や黄色のものがあると、写し込まれた文 
字が見えにくくなります。 


• 日付や時刻を修正するときは「日付時刻を修正 
する」 （ 【ぎ P.46) を参照してください。 

• 日付や時刻の写し込みが薄くなった場合やカメ 
ラ側の表示が薄くなったり消えた場合には、電 
池の交換が必要です ( 【ぎ P.44)。 

• 多重露出の場合、1枚目のデータが写し込まれ 
ます。 



❿ 




















写真を撮る準備 


4=0^ファインダ-の視度を調整する 

ファインダ—を視力に合わせて調整します。 


カメラを明るいほうへ向け、視度調整 
レバーを左右に動かして、ファイン 
ダー内のオートフォーカスフレームの 
線が最もはっきり見える位置に調整し 
ます。 




視度の調整範囲は、 -2.5m- 
トル)です。 


-+1.5_ 1 (每メー 



setup 準備しましよう 


❿ 





フィ 

このカメラでは、 

れます。 

IS025 〜5000までのフイルムが使用できます。 


フイルムをセツトする 

フイルムを入れるだけでフイルム感度が自動的にセツトさ 


カメラの操作に慣れるまでは、カメラにフイルムを入れないで練習することをお勧め 
します。 


• フィルム感度を自動的にセツトできるのは、 DX フィルムです。 DX フィルム以外を使 
用する場合は、フィルム感度を設定して使用してください (_=P.38)。 

• 赤外フィルムは、使用できません。フィルム検知に赤外光を利用しているため、感光 
の恐れがあります。 


裏ぶた開放レバーを下にさげ、裏ぶた 
を開ぎます。 

• ご購入後初めてフィルムを入れるときは、防傷 
カバーを取り外してくださし Ull"P.22 「防傷 
カバーを取り外す」） 

• フィルムを入れるときは、直射日光が当らない 
ところで行ってください。 



レンズ部分を左手でしっかり持ち、 
フィルムの凸部分を下にしてカメラの 
白い突起にしっかりと差し込みます。 
次にフィルムの上側を入れます。 
















写真を撮る準備 


左手でレンズを持ったまま、右手で 
フィルムを引き出します。 

★重要 ★ 

• シャッター幕は、非常に薄い幕でできており精 
度の高いものです。指やフィルム先端がシャッ 
ター幕に触れないように注意してください。 

• フィルム室内の DX 情報ピンは、フイルム感度 
などを読み取る接点です。キズやゴミ、汚れを付 
けないように注意してください。ゴ S や汚れは、 
乾いた柔らかい布できれいに拭いてください。 

• フィルム検知部やデータ印字部にゴミなどが付 
着するとフィ)レムの巻き上げやデータの印字が 
正しく行われません。ゴミは、乾いた柔らかい布 
できれいに拭いてください。 




フイルム検知部 


データ印字部 


'•ソ ヤツ タ- 

- DX 情報ピン 


4フイルムの先端をカメラのフイルム先 
端 マークの 右端に合わせ、必ず ローラ 
の 下に入れます。 


□—フ 




_フイルム先端マークに合わせ、フイルムがまっ 
すぐに入っていることを確認してください。 

_フイルムの先端が曲がっているものは、まっす 
ぐに直してください。また、フイ レムにたるみが 
ある場合は、フイルムをパト□-ネに戻してた 
るみを取ります。 



STCT 3 準備しましよう 


❾ 





























B 電源スイッチを [ ON ] 位置に合わせ 
ます。 

フイルムが自動的に1枚目まで進み、電子 
ダイヤルデイスプレーにフイルム枚数と 
フイルム マークが 表示されます。 

如 防傷カパーを取り外す 

ご購入後、初めてフイルムを入れるときには、裏 
ぶたを開けて防傷カバーを取り外してください。 
このとき、防傷カバーがシャッター幕に触れない 
ように注意してください。 




触 フイルムが正しく入つていないときには 

電子ダイヤルデイスプレーに 
f が点滅します。裏ぶたを開 
け、フイルムを入れ直してくだ 
さい 0 
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一番簡単に写真を撮る 

一番簡単に写真を撮るための設定と、撮影操作について説明します。 
シャッターボタンを半押しにするだけでピントが自動調整され、露出も 
カメラが自動的に合わせます。 


|電源の ON/OFF 


電源を入れ、電子ダイヤルデイスプレーの表示を確認する操作について 
説明します。 


電源を入れる 

①電源スイッチを [ ON ] 位置に合わせます。 


電源を切る 

①撮影終了後、電源スイッチを [ OFF ] 位置 
に合わせます。 

必ず電源スイッチを OFF にしてください。電 
源スイッチが ON の状態では、シャッターボタ 
ンが押されると電池を消耗します。 















一番簡単に写真を撮る 


如 電子ダイヤルディスプレーについて 

電子ダイヤルディスプレーには、以下のマークが表示されます。 


PTvAvM 

0001 CO 〇 

uuuu ru.u 

ISOig3»))) <§> 0 

cam Es 

0 i?LQd s 



r - 露出モードの表示エリア 

露出モードの設定状態が表示されます。 P (プログラム 
自動露出 )/ Tv (シャッ ター優先)/ Av (絞り優先 )/ MR 
ニュアル)を表示します。 

—シャッター速度/絞り値の表示エリア 

シャッター速度と絞り値を表示します。 

一その他の情報の表示エリア 

ISO 感度、電池残量、ストロボの発光状態、撮影枚数な 
どが表示されます。 


電子ダイヤルデイスプレーに表示されるマークには、以下のような種類がありま 
す0 


I 露出モード 


■スト□ポの発光状態 


■ その他の情報 


P . プログラム自動露出 ii - p .27、60 


Tv 

Av 

M ... 

<§> . 


シャッター優先自動露出經= p .62 
,絞り優先自動露出 l ^ p .64 
. マニュアル露出 i ^ p .65 

,赤目軽減機能 I ^ P .92 
，ストロボ自動発光 H - P .92 
，ストロボ情報 I ^ P .92 


Q _ 


m ….…ワイヤレス発光モード硬 p . io 2 
HS _ハイスピードシンク□モード li - p.lOl 
ISO . …フィルム感度設定 p . 38 
E 9 ..... ペンタックスフアンクシヨン設定 li - p . l 14 

■»). 電子音罐^ p . 116 

. 電池消耗 I ^ P .42 
. 撮影データフィルム印字 IT 5 P .39 
_D ... フイルム状態！^ P .36 


... 

0 


暗いところで電子ダイヤルディスプレーを使 
用するときは、液晶照明ボタンを押すと、約 
10秒間、照明を点けることができます。 

A F 3 6 0 F G Z 取り付け時は、同時に 
AF 360 FGZ の表示ノ V ° ネルも照明されます。 



— 基本的な操作をマスタ—する 





















I 一番簡単に写真を撮るための設定 

一番簡単に写真を撮るために、1コマ撮影、プログラム自動露出、分割測 
光、測距点切り替えを才一卜、オートフォーカスに設定します。 


電池やフイルム、レンズなどのセツト方法については「準備しましよう」を参照して 
ください。 


1コマ撮影に設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] 位置に合わせま 
す。 


② ドライブレバーを□位置に合わせま 
す。 

1コマ撮影では、シャッターボタンを1 
回押すと、1枚だけ撮影します。 

撮影モードには、その他に連続撮影 
( is - P .50)' セルフタイマー撮影（便 P .53)、 
多重露出撮影 d P .5 1 ) があります。 

















一番簡単に写真を撮る 


プ□グラム自動露出に設定する 

① レンズの絞りオートロックポタンを押 
しながら回し、 [ A ] 位置に合わせます。 

電子ダイヤルデイスプレーに [ P ] が表示 
され、プログラム自動露出が設定されま 
す0 



電子ダイヤルディスプレーに [ P ] が表示され 
ていない場合は、 Tv オートポタンを押します。 


測光方式を分割測光に設定する 

①測光 方式レバーを S 3 位置にします。 

如 分割測光について 

分割測光に設定すると、画面内を6つに分割し 
て明るさを測定するので、逆光などで人物が 
暗くなってしまうような条件でも、各分割位 
置で明るさをカメラが判断し、人物が暗くな 
らないように自動的に補正します。 

測光方式には、その他に中央重点測光および 
スポット測光があります。 _= P .71 







基本的な操作をマスタ—する 


〇 






















































測距点の選択をオートに設定する 


①測距点切り替えレバーを下側にし [ A ] 位 
置に合わせます。 

写したいものが中央になくても、自動的 
にフアインダー内の測距点 (6 点)の最適 
な位置でピントが合うように調整しま 
す0 



測距点の選択には、その他に6つの測距点か 
ら、指定した任意の位置でピントを調整する 
ように設定することができます。 IS ^ P .81 


オートフォーカスに設定する 

① フォーカスモードレバーを 下側に し 
[ AF . S ] 位置に合わせます。 

AF . S 位置にすると、シャッターボタン 
を半押しにするだけで、自動的にピント 
合わせを行います。ピントが合うまで 
シャッターは切れません。また、一度ピ 
ントが合うとシャッターボタン半押し 
の間、ピントは固定されます。 



その他のピント調整について 

ピント調整には、その他に以下の方法があり 
ます。 

• MF •••手動でピントを調整します。 il - p .79 

• AF . C •••被写体にピントを合わせ続けます。 
l^p.77 

• AF ボタン…このボタンを押すと、 シャツ 
ターボタン半押しと同様にピント合わせを 
行います。 シャ ツターボタンの半押しが苦手 
な方にお勧めします。 
























一番簡単に写真を撮る 


I 写真を撮る 

1コマ撮影、プログラム自動露出、分割測光、測距点選択オート、オート 
フォーカスに設定後、写真を撮る操作について説明します。 

電池やフイルム、レンズなどのセツト方法については「準備しましよう」を参照して 
<ださい。 

撮るものをファインダーに入れる 

①ファインダーをのぞき、撮るものをファ 
インダーに入れます。 

ファイン ダー の6つの AF フ レーム □が、 

自動でピントの合う範囲です。この範囲 
に、ピントを合わせたい対象を入れるよ 
うにしてください。 


如 カメラの構えかた 

•撮影するときは、カメラを両手でしっかりと持ってください。 


•木や建物、テーブルなどを利用して体やカメラを安定させると効果があります。 

• 個人差はありますが、一般的に （1 /焦点距離)が手持ちの場合の限界シャッター速 
度とされています。 50 mm では1/50秒、100 mm では1/1◦◦秒を目安にしてく 
ださい。これ以下のシャッター速度になる場合は、なるべく三脚をご使用くださ 
い0 

• 望遠レンズで三脚を使用する場合は、カメラやレンズの総重量より重い三脚を使 
うことで、カメラのぶれ防止に効果があります。 





* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


J 基本的な操作をマスタ—する 









ズームレンズの使いかた 
■マニュアルズームの場合 

もっと広い範囲を撮りたい場合は、ズームリ 
ングを左に回します。もっと大きくしたい場 
合は、ズームリングを右に回します。 



■パワーズーム可能なレンズを手動で使用す 
る場合 

ズームリングを手前に引いて [POWER 
ZOOM ] の文字が隠れるようにしてからズー 
ムリングを左右に回します。 


■パワーズームを電動ズームで使用する場合 

① ズームリングを前に押し出すようにして、 
[POWER ZOOM ] の文字が見えるように 
します。 

② ズームリングを右に回すと望遠(テレ)側 
へ、左に回すと広角(ワイド)側へ動き、手を 
離すと止まります。 



■パワーズームの使いかた 

• ズーミング速度は、ズームリングの回転させ 
る角度によつて3段階に変化します。回転角 
度を大きくする(当て付ける)と高速、小さく 
すると低速、その中間では中間速度でズーム 
します。 


ノてワ_ズームでズーミングすると、自動的に 
ピント合わせも行われます。ただし、最終的 
なピント合わせは、シャッターボタンの半押 
しで行ってください。 






























一番簡単に写真を撮る 


么 シャツターをぎる 

① シャッターポタンを指の腹で軽く押し、 
半押しの状態にします。 

フアインダー内に撮影情報（測距点表 
示、シャッター速度、絞り値、ストロボ状 
態)が表示されます。 



シャッターボタンの操作は、カメラの重心に向かって指を滑らす感覚です。 

フアインダー内の表示について 


スト□ポマーク- 

室内などスト□ポ発光が必要な 
場合には点滅します。スト□ポ 
ポタンを押して、内蔵スト□ポ 
を発光できる状態にしてくださ 
い 0 |^ p .32 

充電が完了すると点灯に変わり 
ます。 


測距点表示- 


1 

■ 

1 

0 

〇 

□ Q 

U 

b □ 

©" 

[ロロ t ロロ）1 

1 9〇 

FV .5 



現在ピントを合わせている 
測距点の位置が点灯します。 
ピントが合っていないとき 
は、全点灯となります。 


絞り値 パーグラフ 
シャッター速度 

合焦マーク 

ピントが合うと点灯します。点滅してい 
る場合は、ピントが合っていません。 

g ファインダー内の表示比率は、実際のものと異なります。 


②フアインダー内の撮影情報を確認して、 
シャツターポタンをさらに最後まで押 
し込みます。 


如 


シャッターポタンは、図のように真下では 
なく、カメラの中心方向に押すことで、より手 
ぶれの少ない撮影ができます。 



— 基本的な操作をマスタ—する 























内蔵ストロポについて 

内蔵ストロボを使用するときの基本操作について説明します。 

内蔵ストロボの発光方式を設定する操作や、外付けストロボの使用については「ス 
トロボを使用して撮影する」（煙- P .89) を参照してください。 


|内蔵スト□ポを使用する 

内蔵ストロボを常に発光できる状態(強制発光)にする操作について説明 
します。被写体が明るくても常にストロボが発光されます。 

• 内蔵ストロボを使用するときは、レンズフードは使用しないでください。ストロ 
ボの光を遮ることがあります。 

• 内蔵ストロボは、使用するレンズによっても違いますが、被写体との距離約4メー 
トル以内を目安としてご使用ください。（フィルム感度が ISO 400の場合） 


内蔵スト□ポを使用できる状態にする 

①電源が入っていることを確認し、ストロ 
ポポタンを押します。 


ストロボが跳ね上がり、ストロボの自動 
充電が開始されます。 

電子ダイヤルデイスプレーとファイン 
ダー内に令が表示されると、内蔵ストロ 
ボが使用できます。 




□ 

□ □(口）□口 

き ) 9〇 FW .5 


※フアインダー内の表示比率は、 
実際のものと異なります。 












内蔵スト□ポについて 


如 令以外のマークが表示されている場合 

側面ポタンを押しながら、 Tv 電子ダイヤルを回します。 




電子ダイヤルディスプレーの発光方式は以下のように表示されます。 



• 電子ダイヤルディスプレーに表示される発光方式の表示については、「スト□ポ 
を使用して撮影する」 （ IT 5 P .92) を参照してください。 

• 自動発光 E はプログラム自動露出でのみ選択できます。 

スト□ポ発光のお勧め マークに ついて 

ストロボが上がっていない状態で、ファインダー内と電子ダイヤルディスプレー 
に、令が点滅しているときは、ストロボを使用しての撮影をお勧めします。 

また、望遠レンズなどを使用していて内蔵ストロボの光が届かないような場合に 
は、手ぶれ防止のため三脚などに固定して撮影することをお勧めします。 


丄: 一, _ L 

- ) So FW.5 

3 フアインダー内の表示比率は、 
実際のものと異なります。 


— 基本的な操作をマスタ—する 


























令は、以下のモードに設定されているときに点滅します。 

•露出モード[絞り優先自動露出][プ□グラム自動露出] 

写したいものが、暗い場合または逆光の場合に点滅します。 

• 露出モード[シャッター優先自動露出][マニュアル露出] 

写したい物が、逆光の場合のみ点滅します(暗い場合は点滅しません)。 

• 測光方式[中央重点測光]または[スポット測光] 

写したい物が、暗い場合のみ点滅します(逆光の場合は点滅しません)。 

内蔵スト□ポを発光させる 

①ファインダー内と電子ダイヤルディス 
プレーに、令が表示されていることを確 
認し、シャッターポタンを押します。 

内蔵スト□ボが発光し、スト□ボの自動 
充電が開始されます。 

電子ダイヤルディスプレーとファイン 
ダー内に令が表示されると、次のストロ 
ボ撮影が可能です。 

把 

•スト□ポ充電中は、シャッターは切れません。 

•ストロボを連続して使用すると、電池が多少温かくなることがありますが、異常 
ではありません。 

如 令が点滅しているときは 

スト□ポ撮影に不適切な F • FA レンズを使用すると、充電完了後にシャッターボタ 
ンを半押したときに、ファインダー内と電子ダイヤルディスプレーに含が点滅しま 
す。その状態でもストロボを発光して撮影できますが、写真の四隅や下半分が暗く 
なる場合があります。 

「内蔵スト□ボ使用時の F 〒 A レンズ適合表」顿= P .95 





内蔵ストロボについて 


3 


内蔵ストロポを収納する 

①撮影終了後、図のようにして内蔵ストロ 
ポの上部を押して収納します。 


AF 補助光の発光について 

才一ト フォー カスを AF.S (シングル)に設定している場合、被写体が暗い状態では ^ 
ピントの調整ができません。このときは内蔵スト□ポを上げてください。シャツ な 
夕ーボタンを半押しにしたり、 AF ボタンを押すと、ピント調整のため内蔵ストロボ _ 
が連続発光します (AF 補助光)。 AF 補助光の有効範囲は、1〜 5 m を目安にしてくだ を 
さぃ。 ? 







フイルムの巻き戻しと設定について 

フイ J レムの巻き戻し(自動/途中巻き戻し)と、 DX フイ j レム以外を使用する 
ときの ISO 感度の設定、フイルムに撮影情報を印字するかどうかの設定に 
ついて説明します。 

|フイルムを巻き戻す 

フイルムの自動巻き戻しと、途中巻き戻しについて説明します。 

• フイルムを取り出すときは、直射日光の当らないところで取り出してくださし、。 
• 巻き戻し中は、裏ぶたを開けないでください。 

•フイ）レム枚数に「30」が表示された時点で、フイルム残量告知として、約2秒間電 
子音が鳴り、同時に表示パネルのパト□—ネマークが点滅します。 


♦フイルムの自動巻き戻し 

フイルムの規定枚数以上の撮影をすると、最後のコマは現像所でカツトされる場合 
があります。大切な写真は、規定枚数を撮り終えた時点で途中巻き戻しを行ってく 
ださい。 


①フイルムを最後まで撮影すると、自動的 
に巻き戻しが始まります。 

巻き戻し中は、フイルムマークの 
「〇」部分が点滅し、巻き戻しが終了 
するとフイルムマークが点滅して撮影 
枚数の表示が消えます。 







フイルムの巻き戻しと設定について 


② 撮影枚数の表示が消えて Q が点滅して 
いることを確認し、裏ぶた開放レノ (一を 
下に下げて裏ぶたを開け、フイルムを取 
り出します。 



♦フイルムの途中巻き戻し 

フイルムの規定枚数を撮り終えていない時点で、フイ)レムを巻き戻します。 

• 使用途中で巻き戻したフイルムは、そのフイルムを再度セツトし指定コマから撮 
影することもできます （@ p.l 24)。 

• フイルムを巻き戻すときは、フイルムを再度セツトできるように、先端を残した 
状態で巻き取ることもできます (_== P . 124)。 


① 電源スイッチを [ ON ] 位置に合わせます。 

② ストラップ留め具の突起部分で、カメラ 
の側面にある途中巻き戻しポタンを押 
します。 


途中巻き戻しボタンを傷付けることがありま 
すので、できるだけストラップ留め具以外は 
使わないでください。やむを得ない場合は、 
ボールペンの先などで、押し込み過ぎに気を 
つけて行ってください。 

③ 撮影枚数の表示が消えて〇が点滅して 
いることを確認し、裏ぶた開放レノ（一を 
下に下げて裏ぶたを開け、フィルムを取 
り出します。 




J 基本的な操作をマスタ—する 





















DX フイルム以外を使用するときの感度を設定する 


DX のフイルムは、自動的に感度が設定されます。 DX 以外のフイルムを使 
用するときは、以下の操作で、フイルム感度を設定してください。 


フイルムをセツトする 

① DX 以外のフイルムをセツトします。 


フイルム感度を設定する 

①□ツク解除ポタンを押しながら露出補 
正ダイヤルを回し、 [ ISO ] 位置に合わせ 
ます。 


② Tv 賺子ダイヤルを左右に回し、フィルム 
感度を設定します。 

• フイルム感度の設定範囲は 、 ISO 6〜6400 
1/3段階 ( EV ) です。 

• DX フィルムを使用しているときに 、 DX 
フィルムの感度と違5感度を設定すると 
「旧〇」が表示されたままになります。 


















フイルムの巻き戻しと設定について 


③設定終了後、ロツク解除ボタンを押しな 
がら露出補正ダイヤルを回し、 [0] 位置 
に戻します。 

フイルム感度の設定について 

• 露出補正ダイヤルが [ ISO ] 位置で、 DX フイ 
ルム以外をセツトしているときに Tv 才_卜 
ボタンを押すと 「ISO 100」 になります。 

• 露出補正ダイヤルが [ ISO ] 位置で、 DX フイ 
ルムをセツトしているときに Tv オートボタ 
ンを押すと、セツトした DX フイルムの感度 
に戻ります。 



|撮影データをフイルムに印字する 


本機では、撮影時の露出モードや測光方式、シャツター速度、絞り値、露出 
補正値および、オートブラケットの有り無しをフイルムに印字できます。 


設定状態を確認する 

①電源スイッチを、 [ ON ] 位置に合わせます。 

電子ダイヤルディスプレーに [ D ] が表示 
されている場合は、撮影データをフィル 
ムに印字する設定になっています。 

印字の有無を設定する 

①ロック解除ポタンを押しながら露出補 
正ダイヤルを回し、 [ D ] 位置に合わせま 
す。 





J 基本的な操作をマスタ—する 










② Tv 電子ダイヤルを左右に回し、 「 oFF 」 ま 
たは 「 on 」 を設定します。 

撮影データの印字を 「 OFF 」 に設定し、露出補正 
ダイヤルを 「 D 」 以外にすると 「 D 」 表示が消え、 
フイルム本数が「〇〇1」に戻ります。 



③設定終了後、□ック解除ボタンを押しな 
がら露出補正ダイヤルを回し、 [0] 位置 
に合わせます。 

如 撮影データの印字について 

• 撮影データは、フィルムに以下のように印字 
されます。1コマ目より前のコマには、卜一 
タルのフィ j レム本数とフイ)レム感度、印字濃 
度が印字されます。 

• 撮影データの印字濃度は、フィルムによって 
ばらつぎがあります。テスト撮影をされるこ 
とをお勧めします。薄いときや濃い場合はぺ 
ンタックスフアンクシヨン No . 15で調整し 
てください。 （ l ， p . 126) 

• 多重露出の場合、1枚目のデータが印字されます。 



フィルム本数フィルム感度印字濃度 


ISlOlDiOi □口 


V 



測光 

方式 

絞ド 

〕値 


□ 

a 


5 a 

D .： 

sQJaebQJ 



□ □ n . D . p.JD 撮影の有無 




































フイルムの巻き戻しと設定について 


触 

• 撮影データの印字は、日付や時刻を写し込む電池ではなく、本体の電池 ( CR 2) で行います。 
• 印字は、フイルム巻き戻しの時点でまとめて行われます。 

• 撮影データは、フイルムの穴(パーフォレーシ ヨン) に重なったり、フイルム上に印刷されて 
いる文字に重なることがあります。 


項目 

印字内容 

フィルム本数 

今までに使用したフィルムの本数を印字。 

1〜999本までカウントし、その後001本に戻る。 

撮影データの印字 [ OFF ] でもリセットされる。 

フィルム感度 

セットした DX フィルムの感度や設定したフィルム感度を 
印字。6〜6400までのフィルム感度が印字可能。 

印字濃度 

ペンタックスフアンクシヨン No .[ F 1 5] の設定番号を印字。 

露出モード 

設定されている露出モードを印字。 

M (マニュアル露出)/ Tv (シャッター優先自動露出)/ Av (絞 
り優先自動露出) / P (プログラム自動露出） 

測光方式 

設定されている測光方式のマークを印字。 

豳（分割測光)/回(中央重点測光)/ m ( スポット測光） 

シャッター速度 

フアインダー内に表示されているシャッター速度を印字。 
バルブ撮影時は「巳 U 」 と印字。 

シャッター速度が1秒では「 r 」のように印字。 

絞り値 

フアインダー内に表示されている絞り値を印字。 

F - FA 以外のレンズやヘリコイド接写リングなど情報接点の 
ないアクセサリーを使用した場合は 「 F --」 と印字。 

露出補正値 

露出補正を設定していない場合は「±0.0」と印字。 

露出補正かオートブラケットを単独で使用時はその補正値 
を印字。オートブラケットと露出補正を併用時は、その加算 
値を印字。 

オー トブラケット 
撮影の有無 

オートブラケット撮影時に 「 AEB 」 と印字。 


J 基本的な操作をマスタ—する 














電池の交換について 

撮影に必要な電池（リチウム電池 CR 2) の交換が必要なときと、日付や時 
刻の写し込みが薄くなったときの電池(リチウム電池 CR 202 5) の交換に 
ついて説明します。 

また、電池を交換後の日付や時刻の修正方法について説明します。 

|撮影に必要な電池の交換について 

撮影に必要な電池（リチウム電池 CR 2) が消耗したときには新しい電池と 
交換してください。 

♦電池が消耗した場合 

電池が消耗すると、電子ダイヤルディス 
プレーに電池消耗警告が点灯し 
ます。 

新しい電池（リチウム電池 CR 2) をご用 
意ください。電池消耗警告が点灯 
した状態でも、シャッターがきれれば露 
出に問題はありません。 

♦電池交換が必要な場合 

電池消耗警告 a が点滅すると、 

フアインダー内表示が消え、カメラは作 
動しなくなります。新しい電池（リチウ 
ム電池 C R 2 ) に交換してください 
5)0 









電池の交換について 

• 電池を交換するときは、すべての電池を交換してください。その際に新しい電池 
と古い電池を混ぜてセツトしないでください。また、交換する電池は同ーメーカー 
の同一種類の電池を使用してください。 

• 電池を交換すると設定が以下のようになります。それ以外は変更されません。 

ストロボの赤目軽減機能 . 「なし」 

内蔵スト□ボアップ時の自動発光…「なし」(強制発光） 

ワイヤレス制御 . 「なし」、 CH 1 (チャンネル） 

ハイスピードシンクロ . 「なし」 

撮影データの写し込み . 「あり」 

•長期間カメラを使用していない場合、新しい電池に交換しても、電子ダイヤルディ 
スプレーに電池消耗警告 cza が点灯することがあります。この場合は、電源を 
入れ、シャツターボタンを半押しにすることで、電池消耗警告が消えれ 
ば、そのまま使用できるようになります。 


フイルムの撮影本数と電池消耗について 

電池交換の目安として、新しい電池を交換後、撮影できるフイルム本数 (24 枚撮り 
フイルム)の目安を表記します。 



フイルム本数 
(使用温度 20 t )) 

フイルム本数 
(使用温度-10で） 

一般撮影 

約 

5◦本 

約 

3◦本 

スト□ボ撮影(使用率50%) 

約 

15本 

約 

1◦本 

スト□ボ撮影(使用率100%) 

約 

8本 

約 

5本 

パルプ露出時間 

約 

8時間 

約 

2時間 


• 上記表は、新品のリチウム電池 CR 2 での当社試験条件によるものです。 

• 撮影可能なフイルム本数は、使用条件によつて変わります。 

• 低温では、一時的に電池の性能が低下することがありますが、常温に戻れば使用 
できます。また、低温では撮影できるフイルム本数は少なくなります。 

• 同梱されている電池は、サンプル用のため、上記のフイルム本数を撮影できない 
ことがあります。 


— 基本的な操作をマスタ—する 












I 日付や時刻の写し込みが薄くなつたときの電池交換 

日付や時刻の表示や写し込みが薄くなったときは、内蔵電池(リチウム電 
池 CR 202 5) の交換が必要です。 

•リチウム電池 CR 2025の寿命は、約3年です。日付や時刻の表示や写し込みが薄 
くなってきたり、写らなくなった場合は、必ず新しいリチウム電池 CR 2025に交 
換してください。 

• 電池交換は、最寄のサービスセンターでも有料で承ります。 

• 電池交換後は、日付や時刻を修正して使用してください(煙 3 P .46)。 


古い電池を取り外す 

① フイルムが入っていないことを確認し 
て、裏ぶた開放レバーを下に下げ、裏ぶ 
たを開ぎます。 


②裏ぶた内側にある BATT.G マークで示 
されている電池ぶたを、ドライバーを 
使って取り外します。 















③古い賺池を取り出します。 


新しい電池をセツトする 

①新しい電池の [+] 側を上にしてセツトし 
ます。 


②電池ぶたを元の位置に戻し、ドライパー 
を使って取り付けます。 



〇 






日付時刻を修正する 


内蔵電池を交換したときや、任意に日付を修正する操作について説明し 
ます。 

• 説明中の [ DATE ] 以外のボタンを押す操作は、ストラップ留め具の突起部分を使 
用して < ださい。 




DATE 



日付や時刻の表示形式の設定については、「日付や時刻を写し込む」 （ 【ぎ P . 1 8) を 
参照してください。 


日付を修正する 

① [ SELECT ] ポタンを押して、年月日表示のうち修正したい数字を点滅さ 
せます。 

如 

点滅の順番は、年—月—日—年の順番です。 

② [ ADJUST ] ポタンを押して、数字を修正します。 

1回押すごとに数字が1つ進みます。押し続けると約2〜3秒後に早送りされます。 

③ 数字を修正後、 [ SELECT ] ポタンを押すと、点滅が終了し修正した数字を 
確定します。 



















電池の交換について 


時分秒を修正する 

① [ SELECT ] ポタンを押して、時•分 •[ : ] 表示のうち修正したい数字 
(秒の場合は[: ]) を点滅させます。 

点滅の順番は、時—分—[::]—時の順番です。 

② [ ADJUST ] ポタンを押して、数字を修正します。 

1回押すごとに数字が1つ進みます。押し続けると約2〜3秒後に早送りされます。 

③ 数字を修正後、 [ SELECT ] ポタンを押すと、点滅が終了し修正した数字を 
確定します。 

日付時刻の写し込みについて 

•写真に日付時刻を写し込むかどうか、写し込む日付時刻の形式の設定については、 
「日付や時刻を写し込む」 ( ITP .18) を参照してください。 

• 日付や時刻を写し込むことができるできる条件は以下の通りです。 

温度 . 約 5 CTC 〜 0 °C 

* ただし、低温下では、写し込まれる日付時刻が薄くなることがあります。 

フイルム感度… IS 025 〜160〇 

* 高感度フイルム ( ISO 1000以上)を使用した場合、日付時刻がにじむことがあります。 
* IS 0 50以下のフイルムを使用した場合、日付時刻が薄くなることがあります。 

• 日付時刻を修正中(数字が点滅中)に、シャツターをきっても日付時刻は写し込ま 
れません。 


— 基本的な操作をマスタ—する 
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いろいろな撮影方法について 


本機には、1コマずつ撮影する （1 コマ撮影)機能のほかに、以下の撮影機 
能があります。 

• 連続撮影… シャッターボタンを押し続けている間、連続的にシャッ 
ターがきれます。 lS ^ p .50 

• 多重露出… 前の写真に、写真を重ねて撮影します。 IT 5 p .5 1 
• セルフタイマー撮影… シャッターボタンを押した後、約12秒後に 
シャッターがきれ、撮影者も含めての撮影ができます。また、ぶれ防止 
のミラーアップ機能を設定することもできます 。 I P .53 
• オートブラケッティング撮影… 撮影時に、露出補正なし/アンダー露 
出/オーノ（一 露出の3枚の露出を変えた写真を連続して撮影できます。 
藏 p .55 


|連続で撮影する 


シャツターボタンを押し続けている間、連続的にシャツターがきれます。 



連続撮影モードに設定する 

① 電源スイツチを [ ON ] にします。 

② ドライブレバーを回して、◎位置に合わ 
せます。 

























いろいろな撮影方法について 


連続で撮影する一連続撮影 

① シャッターポタンを半押しにして、写したいものにピントを合わせます。 

② シャッターボタンを押し続けます。 

③ シャッターボタンから指を離すと、連続撮影を終了します。 

• フオーカスモードレパーが AF_S (シングル)に設定されている場合、1枚目のピント位置 
にフオーカスロックされます。 

• フ オーカスモー ドレバーが AF.C (コンティニア ス) に設定されている場合、 シャッター 
が1回きれるごとにピント調整を行います。ただし、ピントが合っていなくても シャッ 
ターがきれます。 

• 内蔵ストロボを使用している場合、充電が完了してからシャッターがきれます。 

|前の写真に重ねて撮影する一多重露出撮影 

フィルムの同じコマに重ねて撮影できます。多重露出モードの設定を解 
除するまで、写真を重ねて撮影できます。 

例えば、背景が暗いもの(夜景など)を先に撮影し、同じコマに人物などに 
ストロボを発光した写真を重ね合わせるなどの撮影ができます。 





機能をフルに活用する 






多重露出モードに設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② ドライブレバーを回して、圍位置に合わ 
せます。 

撮影枚数が点滅し、多重露出モードが解 
除されるまで同じ撮影枚数を表示しま 
す0 


多重露出モードで撮影する 

① 1枚目の写真を撮影します。 

② 1枚目の写真に重ね合わせる写真を撮影 
します。 

如 

多重露出モードの設定を解除するまで、写真を重 
ねて撮影できます。 



多重露出モードを解除する 


①ドライブレバーを回して、画以外の位置 
に合わせます。 

多重露出モードを終了し、フィルム枚数 
が1コマ送られます。 

電源スイツチを [OFF] にしても、多重露出モード 
は解除されません。ドライブレバーを他のモード 
に設定することで解除されます。 













いろいろな撮影方法について 

I セルフタイマーで撮影するーセルフタイマー撮影 

シャッターボタンを押した後、約12秒後にシャッターがきれます。撮影 
者も含めての撮影や、ぶれ防止のミラーアップ機能も使用できます。 

セルフタイマーモードに設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② ドライブレバーを回して、 CD 位置に合わ 
せます。 


ファインダーからの逆入光を防ぐには 

自動露出でセルフタイマー撮影するときは、ファインダーから入る光を防ぐために、 AE 
□ッ ク機能 d P .69) や付属のフアインダーキヤ ッ プをご利用ください。 


アイカップ Fl を取り外す ファインダーキャップをセツトする 






機能をフルに活用する 


セルフタイマーモードで撮影する 

①シャッターポタンを半押しにして、写し 
たいものにピントを合わせます。 











②シ ャツ ターポタンを押しきります。 

セルフタイマーランプが点滅し、シャツ 
ターがきれる約2秒前から速い点滅に変 
わり、電子音も速い「ピツピツピツ」とい 
う継続音に変わります。シャツターボタ 
ンを押しきつた後、約12秒後にシャツ 
ターがきれます。 


セルフタイマーモードを解除する 

①ドライブレバーを回して、0以外の位置 
に合わせます。 

セルフタイマーモードを終了します。 

セルフタイマーが動作中でも、ドライブレバーを 
0以外の位置に合わせることで解除できます。 


如 ミラーアップ櫟能を使用するには 

ミラーの作動によるぶれを防ぐために、シャッターボタンを押しきった後、ミラーをアッ 
プした状態で約2秒後にシャッターがきれるように設定できます。 

ミラーアップ機能を有効にするには、ペンタツクスファンクシヨン No . 14の設定で、 [2] 
(2 秒:ミラーアップ機能)を指定し （ 極= p . 125)、セルフタイマーモードで撮影してくだ 
さい0 












いろいろな撮影方法について 


自動で露出を変更して連続撮影する一才一トブラケット 


シャッターボタンを押したときに、露出が違う写真を連続して撮影でき 
ます。1枚目は補正なしの写真、2枚目はマイナス側の写真、3枚目はブラ 
ス側の写真を撮影します。 

マイナス側、プラス側の露出補正値の幅は、±1/2段階 ( EV ) と±1段階 
( EV ) の2種類が設定できます。 




露出補正と組み合わせて使用することで、オーバー方向のみやアンダー方向のみのオー 
トブラケット撮影が可能です(【瘦 ^ P .57)。 





補正なしの写真 


-1 段階 ( EV ) の写真 +1段階 ( EV ) の写真 


• 補正量が小さい場合、ネガフィルムではほとんど効果が得られませんのでご注意くださ 
い(特にネガカラーの才一トプリント仕上げの場合)。 

• 才一トブラケットモードで撮影する時のコマ数や補正値の順番は、ペンタックスフアン 
クシヨンで設定できます。 l ^ p . l 19、12〇 

オートブラケットモードに設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② オート ブラケッ ト ダイヤルを回して、 

[ ±1/ 2 ] 段階 （E V ) または [ ±1 ] 段階 
( EV ) 位置に合わせます。 





| 機能をフルに活用する 














パーグラフ 


廷ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


オートブラケットモードで撮影する 

① シャッターポタンを半押しにして、写し 
たいものにピントを合わせます。 

ファインダー内に J (—グラフが表示さ 
れ、現在の露出補正値が点滅します。 

• フ ォーカスモードレバー が AF.S (シングル〉 に 
設定されている場合、1枚目のピント位置に 
フォーカスロックされます。ただし、シャッター 
ポタンから一旦指を離すと、再度ピントを合わ 
せ直します。 

• フ ォーカスモー ド レバー が AF.C (コンテイニア 
ス)に設定されている場合、シャッターが1回き 
れるごとにピント調整を行います。ただし、ピン 
卜が合っていなくてもシャッターがきれます。 

② シャッターポタンを押し続けます。 

ファインダー内のバーグラフが、1枚目 
は補正なし、2枚目はマイナス側、3枚目 
はプラス側に点滅し、3枚の写真が撮影 
されます。 

撮影途中でシャッターボタンを離しても、約20 
秒間は設定値が保持され、次の補正値で撮影でき 
ます。約20秒を過ぎると1枚目からの撮影状態に 
戻ります。 

オートブラケットモードを解除する 

①才一トブラケットダイヤルを回して、 
[±0]位置に合わせます。 

オートブラケットモードを終了します。 
















いろいろな撮影方法について 


ドライブモードとの組み合わせ 

1コマ撮影以外でも、「連続撮影」、「セルフタイマー撮影」、「多重露出撮影」との組み合わせ 
で、才一トブラケット撮影が可能です。 

如 オーバー方向やアンダー方向のみの写真を撮るには 

露出補正機能 ( I ^ p .68) と組み合わせることで、オーノ（一方向のみやアンダー方向のみ 
のオートブラケット撮影ができます。 

いずれの場合も、露出補正値を中心にしたオートブラケット撮影となります。 

籲オーバー方向のみの写真を撮るには 

[土 1/2] 段階 ( EV ) •……露出補正ダイヤルを [+ 1/2] に合わせます。 

1コマ目 = + l /2 EV 、2 コマ目=土 0 EV 、3 コマ目 = + lEV 

[士 1 ]段階 ( EV ) . 露出補正ダイヤルを [+ 1 ] に合わせます。 

1コマ目 = + lEV 、2 コマ目=土 0 EV 、3 コマ目 =+2 EV 

_アンダー方向のみの写真を撮るには 

[土 1/2] 段階 ( EV ) .……補正ダイヤルを [_ 1/2] に合わせます。 

1コマ目 =—1/2 EV '2 コマ目 =—1 EV 、3 コマ目 = OEV 

[士 1 ]段階 ( EV ) . 露出補正ダイヤルを [- 1 ] に合わせます。 

1コマ目 =- 1 EV '2 コマ目 =—2 EV '3 コマ目 = OEV 

触 

内蔵スト□ボあるいは、外付けスト□ポ ( TTL 、 P - TTL オートの場合のみ）とオートブラ 
ケット撮影を併用することで、スト□ポの光量だけを連続的に変化させることができま 
す。ただし、外付けスト□ポでは、カメラのシャッターボタンを押したまま3コマ連続に撮 
影すると、充電完了前に2 コマ 目、3 コマ 目が撮影されてしまうことがありますので、必ず 
1 コマ ごとに充電完了を確認してから撮影してください。 


| 機能をフルに活用する 






露出設定について 


本機には、露出を設定する方法として以下の露出モードがあります。 

• プログラム自動露出… 撮るものの明るさに合わせて、自動的にシャッ 
夕一速度と絞り値が設定されます。丨®^ P .60 
• シャッター優先自動露出 …シャッター速度の設定に合わせ、自動的に 
絞り値が設定されます 。 f P .62 

• 絞り優先自動露出… 絞り値の設定に合わせ、自動的にシャッター速度 
が設定されます。 IP .64 

• マニユア)レ露出 …シャッター速度と絞り値を自分で指定して撮影しま 
す。 lg ^ p .65 

•ノ（ルブ露出 … シャッ ターボタンを押し続けている間、 シャッ ターが開 
き続けます。 IP .67 

如 露出モードの切り替えについて 












露出設定について 


l H 


その他の露出に関する設定には以下の機能があります。 

• 露出補正… 自動で設定された露出を、意図的に明るくしたり、暗くした 
りできます。 HP .68 

• AE ロ ック… 撮影前の露出を記憶させます 。 I P .69 

OLD レバーについて 

撮影中に間違って Tv 電子ダイヤルを回したり、 Tv 才一トボタンを押しても、 
露出モードやシャッター速度が変更されないようにできます。 


I [ HOLD ] レバーを右側にすらす 

Tv 電子ダイヤルや Tv オートボタンの操作 
が無効になります。 

Tv 電子ダイヤ J レを回したり、 Tv 才一トボタ 
ンを押すと、電子ダイヤルデイスプレーに 
「 Hold 」 の文字が点滅します。 

解除するときは、 [ HOLD ] レバーを元 
の位置に戻す 




[ HOLD ] レノ (一を右側にずらしていても、露出モード 
やシャッター速度を変更する以外の操作は有効です。 
例えば、フィルム感度やペンタックスフアンクシヨン 
の設定で、 Tv 電子ダイヤルを回したり、 Tv オートボタ 
ンを押す操作は、 [ HOLD ] 状態でも可能です。 



| 機能をフルに活用する 










プログラム自動露出で撮影する 


撮るものの明るさに合わせて、自動的にシャッター速度と絞り値が設定 
されます。 


プ□グラム自動露出に設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② レンズの絞りオートロックポタンを押 
しながら回し、 [ A ] 位置に合わせます。 

電子ダイヤルディスプレーに [ P ] が表示 
され、プログラム自動露出が設定されま 
す。 

電子ダイヤルデイスプレーに [ P ] が表示されてい 
ない場合は、 Tv オートポタンを押します。 





プ□グラム自動露出で写真を撮る 

①ファインダーをのぞき、撮るものをファ 
インダーに入れます。 














































露出設定について 


② シャッターポタンを指の腹で軽く押し、 
半押しの状態にします。 

電子ダイヤルデイスプレーにシャツ 
夕一速度、絞り値、フアインダー内に測 
距点、シャツター速度、絞り値が表示さ 
れます。 


③フアインダー内の撮影情報を確認して、 
シャツターポタンをさらに最後まで押 
し込みます。 


如 


シャツ ター速度と絞り値が点滅し 
ていたら 

写したいものが明るすぎたり暗すぎると、フアイ 
ンダー内のシャッター速度と絞り値の表示が点 
減します。明るすぎるときは、もう少し暗いとこ 
ろにカメラを向け直してください。暗すぎるとき 
は、スト□ポなどをご利用ください。 



※フアインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 



※フアインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


I 機能をフルに活用する 

















シャッター優先自動露出で撮影する 


シャッター速度を設定し、撮るものの明るさに合わせて自動的に絞り値 
が設定されます。速い速度に設定することで動きのあるものを止まった 
ように撮影したり、遅い速度に設定することで動感のある写真が撮影で 
ぎます。 


シャッター優先自動露出に設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② レンズの絞りオートロックポタンを押 
しながら回し、 [ A ] 位置に合わせます。 


③ Tv 賺子ダイヤルを回し、シャッター速度 
を設定します。 

電子ダイヤルデイスプレーに 「 Tv 」 と 
シャッター速度、絞り値が表示されま 
す。 

HOLD レバーが右側にあると、シャッター速度は 
変更できません。 






















































露出設定について 



※フアインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


2 シャッター優先自動露出で写真を撮る 

① ファインダーをのぞき、撮るものをファ 
イン ダーに 入れます。 

② シャッターポタンを指の腹で軽く押し、 
半押しの状態にします。 

電子ダイヤルディ スプレーに シャッ 
夕一速度、絞り値、ファインダー内に測 
距点、 シャッ ター速度、絞り値が表示さ 
れます。 

③ ファインダー内の撮影情報を確認して、 
シャッターポタンをさらに最後まで押 
し込みます。 

如 絞り値が点滅していたら 

写したいものが明るすぎたり暗すぎると、ファイ 
ンダー内の絞り値の表示が点滅します。明るすぎ 
るときは シャッター 速度を速く、暗すぎるときは 
シャツ ター速度を遅く設定してください。 



※ファインダー内の表示比率は、実際のものと異なります。 

シャツター速度と絞り値が点滅していたら測光 
範囲外です。 

明るすぎるときは、もう少し暗いところにカメラ 
を向け直してください。暗すぎるときは、ストロ 
ボなどをご利用ください。 


| 機能をフルに活用する 













絞り優先自動露出で撮影する 


絞り値を設定し、撮るものの明るさに合わせて自動的にシャッター速度 
が設定されます。絞り値を小絞り側(数字の大きいほう）へ設定するとピ 
ントの合う範囲を広くしたり、絞り値を開放側(数字の小さいほう)へ設定 
すると背景をぼかして人物だけを浮き上がらせた写真が撮影できます。 


絞り優先自動露出に設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② 絞り値を設定します。 

電子ダイヤルディスプレーに [ Av ] が表 
示されます。 

• [Av] が表示されないときは、 Tv 才一トボタンを 
押してください。 

• 絞りを [A] 位置から外す場合は、絞り才一卜□ッ 
クポタンを押しながら回してください。 

絞り優先自動露出で写真を撮る 

① ファインダーをのぞき、撮るものをファ 
インダーに入れます。 

② シャッターポタンを指の腹で軽く押し、 
半押しの状態にします。 

電子ダイヤルディスプレーにシャッ 
ター速度、絞り値、ファインダー内に測 
距点、シャッター速度、絞り値(絞り値は 
目安表示です 。 F • FA レンズのみ表示可 
能)が表示されます。 

③ ファインダー内の撮影情報を確認して、 
シャツターボタンをさらに最後まで押 
し込みます。 




※フアインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 
























































露出設定について 


シヤツター逨度か点滅してい rcb 

写したいものが明るすぎたり暗すぎると、ファイ 
ンダー内のシャツター速度の表示が点滅します。 
明るすぎるときは絞り値を小絞り側(数字の大き 
いほう)へ、暗すぎるときは絞り値を開放側(数字 
の小さいほう)へ設定してください。 

シャツター速度と絞り値が点滅していたら測光 
範囲外です。 

明るすぎるときは、もう少し暗いところにカメラ 
を向け直してください。暗すぎるときは、ストロ 
ボなどをご利用ください。 



と異なります。 


:ュアル露出で撮影する 


絞り値とシャツター速度を自分で指定して撮影をします。 


マニュアル露出に設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② 絞り値がオート （ A ) になっている場合 
は、レンズの絞りオート□ックポタンを 
押しながら回し、絞り値を設定します。 

③ Tv 賺子ダイヤルを回して、シャッター速 
度を設定します。 

電子ダイヤルディスプレーに 「 M 」 （マ 
ニュアル)と設定したシャッター速度が 
表示されます。 

HOLD レバーが右側にあると、シャッター速度は 
変更できません。 
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機能をフルに活用する 




























































マニュアル露出で写真を撮る 

① ファインダーをのぞき、撮るものをファインダーに入れます。 

② シャッターポタンを指の腹で軽く押し、半押しの状態にします。 

電子ダイヤルデイスプレーにシャッター速度と絞り値が表示されます。 
ファインダー内に測距点、シャッター速度、絞り値(絞り値は目安です 。 F • 
FA レンズのみ表示可能)とバーグラフが表示されます。 

ノ（ーグラフに表示されている■が、複数表示されている場合は、適正露出 
が設定されていません。■が一つになるように、絞り値またはシャッター 
速度を調整します。 


適正な露出でない場合 適正な露出の場合 



※ファインダー内の表示比率は、実際のものと異なります。 


バーグラフの■が一側に並んでいる場合は露出不足、+側に並んでいるときは露出オー 
バーです。土3段階 ( EV ) を超えた場合は、 ㊀ または〇が点滅します。 


+3段階 [ EV ]: 目盛一番上 


-3段階旧ソ]:目盛一番下 


※1目盛は 0.5 段階 [ EV ] 



















露出設定について 


③フアインダー内の撮影情報を確認して、シャツターをさらに最後まで押 
し込みます。 

如 シャツター速度と絞り値が点滅していたら 

シャツター速度と絞り値が点滅していたら測光 
範囲外です。 

明るすぎるときは、もう少し暗いところにカメラ 
を向け直してください。暗すぎるときは、ストロ 
ボなどをご利用ください。 


* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 

I バルブで撮影する 

シャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けた状態で撮影 
できます。花火や夜景の撮影など、長時間シャッターを開けておくことが 
必要なときに設定します。 

バルブに設定する 

① 電源スイッチを [ ON ] にします。 

② 絞り値がオート （ A ) になっている場合 
は、レンズの絞りオートロックポタンを 
押しながら回し、絞り値を設定します。 

絞り値をオート ( A ) 位置に設定すると、常に最小 
の絞り値で撮影されます。 

③ Tv 電子ダイヤルを回して、シャツター速 
度を遅いほうに回し続けます。 

電子ダイヤルディスプレーに 「 bu 」 が表 
示されます。 
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之パルプで写真を撮る 

① ファインダーをのぞき、撮るものをファインダーに入れます。 

② シャッターポタンを指の腹で軽く押し、半押しの状態にします。 

電子ダイヤルディスプレーに 「 bu 」 と絞り値(絞り値は目安です。 F - FA レ 
ンズのみ表示可能。）が表示されます。ファインダー内に撮影情報(測距 
点、 bu 、 絞り値)が表示されます。 

③ シャッターボタンをさらに最後まで押し込み続け、任意の時間でシャッ 
ターポタンから指を離します。 

シャッターボタンを押し続けている間シャッターが開いた状態になります。 

触 バルブ撮影について 

• バルブで撮影するときは、ぶれ防止のためしっかりした三脚を使用し、別売りの「ワン 
タッチケーブルスイッチ CS -1 05か CS -1 30」または「レリーズタイマースイッチ TS - 
11〇」を使用することをお勧めします。 

• 新品の電池を使用した場合、約8時間の長時間露出ができます。 


|露出を補正する一露出補正 

意図的に露出オーバー(明るい写真)や露出アンダー(暗い写真)を撮影で 
きます。露出補正は、 -3 〜+3段階 [ EV ] の範囲で、 0.5 段階 [ EV ] ごとに設 
定できます。 

露出補正はノ（ルブでは使用できません。 

露出補正値を設定する 

①ロック解除ボタンを押しながら、露出補 
正ダイヤルを回します。 

[+] 側に回すと露出オーバー(明るい写 
真） 

[-] 側に回すと露出アンダー(暗い写真） 






露出設定について 


如 ファインダー内のパーグラフについて 

露出補正を設定すると、フアインダー内にノ〈ー グラフが表示されます。 


+3段階 [ EV ]: 目盛一番上 


一 3段階 [ EV ]: 目盛一番下 


※1目盛は0.5段階 [ EV ] 

マニュアル露出の場合について 

マニュアル露出で露出補正を行うときは、露出補正ダイヤルを回しただけでは補正され 
ません。ファインダー内のパーグラフの■が一つになるように絞り値またはシャッター 
速度を調整してから撮影してください。 

|撮影前の露出を記憶させる 一 AE □ック 

撮影前の露出を記憶させます。写したいものが小さくて適正な露出を得 
るのが難しいときなどは、スポット測光で露出を合わせたい部分だけに 
ポイントを絞って露出を合わせ、記憶させた露出で好きな構図で撮影す 
ることができます。 

露出モードと測光方式を設定する 

① 露出モードをプ□グラム自動露出 （【ぎ P .60) またはシャッター優先自 
動露出 （ P .62) 、絞り優先自動露出 （ P .64) に設定します。 

AE ロックは、マニュアル露出やバルブでは使用できません。 

② スポット測光に設定します dp .73)。 

AE ロックは、スポット測光以外の測光方式でも露出を記憶できます。ただし、写したいも 
のが小さくて適正な露出を得るのが難しいときなどは、スポット測光に設定することで、 
露出を測光する範囲を絞り込むことができます。 
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| 機能をフルに活用する 




露出を記憶させる 

① フアインダーをのぞき、露出を記憶させ 
たいものをスポット測光の範囲いっぱ 
し、に入るようにします。 

② シャッターポタンを指の腹で軽く押し、 
半押しの状態にします。 


スポット測光の範囲 



* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


③ファインダー内で撮影情報を確認し、 
AE □ックポタンを押します。 

ファインダー内に「*」が表示され、現在 
の露出がシャッターボタンや AE ロック 
ボタンから指を離しても約20秒間記憶 
されます。 

「*」が表示されている間、記憶した露出 
で撮影できます。 

再度 AE ロックボタンを押すと解除され 
ます。 


④ 撮るものの構図や大きさを変え、シャツ 
ターポタンを押しきります。 

AE □ックする対象の反射率によっては、多少の露 
出補正が必要になります。 



AE ロック機能が設定されている状態 



と異なります。 



* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 






























測光方式を設定する 


測光方式を設定する 

ファインダー内のどの部分で、明るさを測り露出を決定するのかを設定 
します。測光方式には、6分割測光、中央重点測光、スポット測光がありま 
す 。 

• 6 分割測光… 撮るものの大きさや位置、背景などの明るさや逆光を、 
ファインダー内を6分割して測ります。逆光などの条件でも最適な露出 
を得ることができます。 P .7 1 

• 中央重点測光 _ ••ファインダー中央部分に重点を置いて測光します。露 
出を決めるときに、カメラ任せではなく、経験的に補正をして決めると 
きなどに設定します 。 I P .72 

• スポット測光… ファインダー中央の限られた狭い範囲だけの明るさを 
測るときに設定します。 Ig " P .73 

|分割測光で写真を撮る 

撮るものの大きさや位置、背景などの明るさや逆光を、ファインダー内を 
6分割して測ります。逆光などで人物が暗くなるときでも、どの部分にど 
んな明るさのものがあるのかをカメラが判断し、人物が暗くならないよ 
うに自動的に補正します。 

A • F • FA 以外のレンズでは、分割測光を設定しても、中央重点測光になります。 

分割測光を設定する 

①測光方式レバーを函位置に合わせま 
す0 



I 機能をフルに活用する 






分割測光で撮影する 

① ファインダー内で写したいものを確認して、シャッターポタンを半押し 
の状態にします。 

分割測光では、図のように画面内を6つ(アミかけ部分)に分割して明るさを測っていま 
す0 



②ファインダー内で撮影情報を確認し、シャツターポタンを押しきります。 

|中央重点測光で写真を撮る 

ファインダー中央部分に重点を置いて測光します。露出を決めるときに、 
カメラ任せではなぐ経験的に補正をして決めるときなどに設定します。 

通常の撮影では、測光方式レノ（一を S 3 位置に合わせ、分割測光で撮影することをお勧め 
します。 

中央重点測光を設定する 

①測光方式レバーを回位置に合わせま 
す。 


















測光方式を設定する 


中央重点測光で撮影する 

①フ アインダーで写したいものを確認して、シャツターボタンを半押しの 
状態にします。 

触 

中央重点測光では、図のように高さが高し)部分(中央部分)ほど感度が良くなります。逆光 
の場合でもカメラが自動補正しませんので、経験的な判断をもとに露出を補正してくだ 
さい0 



② ファインダー内で撮影情報を確認し、シャツターポタンを押しきります。 

I スポツト測光で写真を撮る 

ファインダー中央の限られた狭い範囲だけの明るさを測るときに設定し 
ます。写したいものが非常に小さぐ適正な露出を得るのが難しいときに 
AE □ツク機能 d p .69) と組み合わせて使用すると便利です。 

通常の撮影では、測光方式レノを@位置に合わせ、分割測光で撮影することをお勧め 
します。 


| 機能をフルに活用する 


❿ 


スポット測光を設定する 

①測光方式レバーを m 位置に合わせます。 



スポット測光で撮影する 

①フアインダーで写したいものを確認し 
て、シャッターボタンを半押しの状態に 
します。 

• スポット測光では、図のようにファインダー中 
央の限られた狭い範囲だけの明るさを測りま 
す0 




• 露出を固定するときは、 AE ロックボタンを押し 
てください （【 g = p .69)。 

②フアインダー内で撮影情報を確認し、 
シャッターポタンを押しきります。 










ピント調整について 


ピント調整について 

ピント調整に関する設定として、才ートフォーカス ( AF . S / AF . C ) での撮 
影方法、マニュアルフォ_カスでの撮影方法、測距点の切り替え方法につ 
いて説明します。 

• オートフォーカス 撮影…ピントを自動で調整します。オートフォーカ 
スには、シャッターボタンを半押しにしたときにピントを固定するシ 
ングルモード ( AF . S )、 被写体にあわせて常にピントを調整するコン 
ティニアスモード ( AF . C ) があります。| p .75 
• マニュアルフォーカス 撮影…ピント調整を手動で行います。煙^ P .79 
• 測距点の切り替え… 被写体のピント調整位置をオートに設定したり、 
ファインダーの指定位置でピントを調整することができます。 
蒙 p .81 

|オートフォーカスで写真を撮る 

ピントを自動で調整します。オートフォーカスには、シャッターボタンを 
半押しにしたときにピントを固定するシングルモード ( AF . S )、 被写体に 
あわせて常にピントを調整するコンティニアスモード ( AF . C ) がありま 
す。 

以下の場合は、オートフォーカスや合焦表示暑によるピント調整ができません。ファイン 
ダーのマット面を利用し、手動でピントを調整してくださし P .80)。 

• 合焦表示暑が点滅する場合(オートフォーカスが苦手な被写体） P.78 
• 開放 F 値が、 F5.6 より暗いレンズを使用している場合 

• ベ□—ズ1 00mmF4、 シフト 28mmF3.5( シフト状態)、レフレックスタイプのレンズ 
を使用している場合 

• 旧タイプのねじ込み取り付け式レンズを別売りの「マウントアダプタ ーK」 で取り付け 
て使用している場合 


| 機能をフルに活用する 


♦シングルモード ( AF . S ) で撮影する 


シングルモード ( AF . S ) を設定する 

①フォーカスモードレパーを [AF.S] 位置 
に合わせます。 


2 シングルモード ( AF . S ) で撮影する 

①フ アインダーで写したいものを確認し 
て、シャッターボタンを半押しの状態に 
します。 

自動でピントを調整し、ピントが合うと 
合焦 マーク 暑が点灯して「ピピッ」と電 
子音が鳴ります。 

如 

• ピントを調整するときに、シャッターポタンを 
半押しにする代わりに、 AF ボタンを押すこと 
で、ピントを合わせることもできます。 

• 暑が点灯している間は、ピントが固定 P 才一 
カスロック)されます。別のものにピントを合わ 
せるときは、いつたんシヤッターボタンから指 
を離してください。 




合焦マーク 

* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


② ファインダー内で合焦マーク 暑 が点灯 
していることを確認し、シャッターボタ 
ンを押しきります。 

合 焦マー ク暑が点滅して いると きは、ピントが合っていません。シングルモード (AF.S) 
に設定されていると、ピントが合わない限りシャッターはきれません。写したいものに近 
づきすぎている場合は、離れた位置から撮影してください。オートフォーカスの苦手な被 
写体 （ P .78) の場合は、手動でピントを調整してください(配 p .79)。 













♦コンテイニアスモード ( AF . C ) で撮影する 


ピント調整について 


コンテイニアスモード ( AF . C ) を設定 
する 

①フォーカスモードレパーを [ AF . C ] 位置 
に合わせます。 


コンテイニアスモード ( AF . C ) で撮影 
する 

①ファインダー内で写したいものを確認 
して、シャツターボタンを半押しの状態 
にします。 

自動でピントを調整し、ピントが合うと 
合焦マーク暑が点灯して「ピピツ」と電 
子音が鳴ります。 




コンティニアスモード (AF.C) では、被写体を動体 
と判断すると、自動的に動体予測に切り替わりま 
す。 

②シャッターポタンを押しきります。 

コンティニアスモード (AF.C) では、ピントが合つ 
てない状態でも、シャッターボタンを押しきると 
シャッターがきれます。 





機能をフルに活用する 


Q 









如 オートフォーカスの苦手な被写体 

オートフォーカス機構は、きわめて精度の高いものですが、被写体の明るさ•コントラス 
卜•形状•大きさなどによって、以下のようにピントが合わない場合があります。 

ピントが合わないときには、被写体とほぼ等しい距離のものにいったんピントを固定 
(フォーカスロック）したり（|ぎ卩_83)、手動でファインダーのマツト面を利用してピン 
卜を調整してください (H=p.80)。 

• ピントを合わせたいところに、白い壁などの極端にコントラスト(明暗差)の低い被写体 
がある場合 

• ピントを合わせたいところに、光を反射しにくい被写体がある場合 
• ピントを合わせたいところに、細かな模様の被写体がある場合 
•ファインダーの複数の測距点に、遠近のものが同時に存在する場合 
• 非常に速し)速度で移動している被写体 


• 反射の強い光、強い逆光(周囲が特に明るい被写体） 

如 アクセサリーやレンズ使用時の注意 
■ アクセサリーの使用について 

以下のアクセサリーを使用するときには、手動でファインダーのマット面を利用してピ 
ントを調整してください（蒙 P.80)。 

• 特殊なフィルターや「マジックイメージアタッチメント」「ステレオアダプター」などを 
使用している場合 

• 「接写リング」「才一卜べローズ」を使った拡大接写撮影の場合 

※才一トフオーカスで、一般の偏光フイルターを使用するとオートフォーカスの精度が 
低下します。偏光フィルターを使用するときは、円偏光フイルターのご使用をお勧めし 
ます。 


■ SMC ペンタックス F ソフト 85 mmF 2.8 の使用について 

約 1.5m より近距離でレンズの絞り値を F5.6 〜 F32 の範囲で使用すると、オート フォー 
カスが誤合焦することがあります。絞り値を F5.6 〜 F32 の範囲で使用するときは、いっ 
たん絞り値を F4.5 に合わせてピントを調整後、 フォー カスロック （|^p.83) して希望 
の絞り値に合わせ直してから撮影してください。 


ピント調整について 


如 スナップインフォーカス撮影について 

別売りのワンタッチケーブルスイッチ CS -1 05や CS -1 30と FFA 以外のレンズ(才ート 
フォーカス用でないレンズ)を組み合わせると、写したいものが構図内に来たときに、自 
動的にシャッターがきれるような撮影をできます。 

① F_FA 以外のレンズをセットします。 

② フォーカスモードレバーを [ AF _ S ] 位置に合わせます。 

③ 写したいものが通りそうな位置に、ピントをセットしておきます。 

④ 別売りのワンタッチケーブルスイッチを使用して、シャッターポタンを押しきった状 
態にします。 

写したいものがピントを合わせた位置に来ると、自動的に撮影されます。 

この場合、6つの測距点の内、中央下部の測距点1つのみが有効となります。 

|手動でピントを調整する 

手動でピントを調整します。ピントを調整する方法は、ファインダー内の 
合焦 マー ク暑を利用する方法と、ファインダー内の マッ ト面を利用する 
方法があります。 

♦ファインダー内の合焦マーク 暑を 利用する 

如 

合焦 マーク 暑を利用してピントを調整できるのは、開放 F 値が F 5.6 以上の明るいレンズ 
( F 1.2 〜 F 5.6) が目安です。それ以外のレンズは、マット面を利用してピントを調整して 
<ださい。 

マニュアルフォーカス ( MF ) を設定する 

①フ ォーカスモー ドレ バーを [ MF ] 位置に 
合わせます。 



| 機能をフルに活用する 








ピントを調整する 

①ファインダー内で写したいものを確認 
して、シャツターボタンを半押しの状態 
にします。 


② レンズの距離リングを左右に回して、ピ 
ントを調整します。 

ピントが合うとファインダー内の合焦 
マーク暑が点灯して「ピピッ」と電子音 
が鳴ります。 

③ ファインダー内で合焦マーク暑が点灯 
していることを確認し、シャツターボタ 
ンを押しきります。 



♦ファインダー内のマツト面を利用する 


マニュアルフォーカス ( MF ) を設定する 

①フ オーカスモー ドレ バーを [ MF ] 位置に 
合わせます。 


ピントを調整する 

① ファインダー内で写したいものを確認 
し、レンズの距離リングを左右に回し 
て、ピントを調整します。 

ファインダー内の映像が最もはっきり 
見えるように調整します。 

② ファインダー内の映像が最もはっきり 
見えるのを確認し、シャッターポタンを 
押しきります。 











ピント調整について 


測距点を設定する 

ファインダー内には、6つの測距点(オートフォーカスポイント)が表示さ 
れています。才一卜に設定 d P.28) していて、思った位置でピントが調 
整されないときには、測距点を任意に設定することができます。 

任意に設定した測距点で測距できないとき(測距点が点滅)に、隣接する測距点で測 
距を行います(測距点が点灯)。ペンタックスファンクシヨンで隣接する測距点を利 
用しないように設定することができます。Iぼ p. 122 


: □ Baja) 


F • FA 以外のレンズ使用時は、6つの測距点のうち中央下部の測距点1つのみが有効 
となります。 


測距点を設定する 

①フアインダーをのぞき、撮るものの位置 
を確認します。 




フアインダー内の6つの測距点のどの位置でピン 
卜を調整しているのかは、測距点の点灯位置で確 
&忍します。 


ピントが合っている測距点 



人物にピントを合わせたいのに、ピ 
ントが中央で合ってしまう 
* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


| 機能をフルに活用する 









②測距点切り替えレノ (一を [ SEL - A ] ( SELECT ) 位置まで押し上げながら、 
Tv 電子ダイヤルを回し、ピントを合わせたい位置の測距点を点灯させま 



測距点をいったん中央に戻すときは、測距点切り替えレバーを [SELECT] 位置まで押し上 
げながら、 Tv 才一トボタンを押します。 

③測距点切り替えレバーから指を離し、 

[ L ] ( LOCK ) 位置に合わせます。 


測距点に合わせて撮影する 

①フアインダーをのぞき、設定した測距点 
に写したいものが入るようにします。 















ピント調整について 


3 


② シャッターポタンを半押しの状態にし 
ます。 

フアインダーの測距点表示エリアに、設 
定した測距点位置が点灯し、その位置で 
ピントが調整されます。 

③ シャツターポタンを押しきります。 


設定した測距点を解除する 

①測距点切り替えレノ (一を [ A ] ( AUTO ) 位 
置に合わせます。 

設定した測距点位置を解除し、カメラに 
よる自動設定となります。 



人物にピントが合います。 

* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


|フオーカスロックで写真を撮る 


オートフォーカスでピントを調整するときに、ピントを合わせたいもの 
が測距点の範囲外にあるときは、写したいものにピントを合わせること 
ができません。そんなときは、いったん測距点の範囲内で、写したいもの 
にピントを合わせて固定し P オーカスロック)、写真の構図を変えて撮影 
することができます。 


オー トフ オーカスモー ドを設定する 


①フオーカスモードレバーを [ AF . S ] 位置 
に合わせます。 


如 


フォーカスロックで撮影するときは、フォーカス 
モードを [AF.S] (オートフォーカス•シングル)に 
設定してください。 



| 機能をフルに活用する 

















フォーカス□ックで撮影する 

① 撮りたい写真の構図をフアインダーで 
確認し、ピントを合わせたいものが、ど 
の測距点にもかかっていない場合に、 
フォーカスロックで撮影します。 

右の図では、人物にピントが合わずに背 
景にピントが合ってしまいます。 


② ピントを合わせたい被写体をファイン 
ダーの中心にして、シャッターポタンを 
半押しの状態にします。 

ピントが合うとファインダー内の合焦 
マーク 暑 が点灯して「ピピッ」と電子音 
が鳴ります。 

• ピントを調整するときに、シャッターポタン半 
押しにする変わりに、 AF ボタンを押すことで、 
ピントを固定することもできます。 

• 合焦マーク暑が点灯している間は、ピントが固 
定(フォーカスロック)されます。 

• フォーカスロックの状態で、ズームリングを回 
すとピントがずれることがあります。 


測距点が人物にかかっていないと 



AF フレームが人物にかかるように 
して、シャッターポタンを半押しの 
状態にします。 


* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 


③ シャツターボタンを半押しにしたまま 
で、撮りたい写真の構図に戻します。 


④ ファインダー内の合焦マーク暑が点灯 
していることを確認し、シャツターボタ 
ンを押しきります。 


人物にピントが合います 
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被写界深度について 


被写界深度について 

写したいもののある部分にピントを合わせると、その前後のものにもピ 
ントが合う範囲があります。このピントが合う範囲を被写界深度といい 
ます。 

ここでは、被写界深度をファインダーで確認する方法や、ピント位置と絞 
りの関係について説明します。 

I 彼写界深度を確認するープレビュー 

撮影するときに、ピントの合っている範囲(被写界深度)を、ファインダー 
内で確認できます。 

撮るものにピントを合わせる 

① 撮るものにピントを合わせます。 


プレビューで被写界深度を確認する 

①ファインダーを視きながら、電源スイッ 
チを [ ON ] 位置から [©] 位置に合わせ続 
けます。 

現在ピントの合っている範囲が、フアイ 
ンダ_内で確認できます。 



* ファインダー内の表示比率は、実際のもの 
と異なります。 



| 機能をフルに活用する 

















• 電源スイッチを [0] 位置に合わせている間、ファインダー内の撮影情報の表示は消え、 
シャッターはきれなくなります。 

• プレビューは、プログラム自動露出や絞り優先自動露出などすベての露出モードで確認 
できます。 

• ファインダーで確認したピントの範囲と実際の写真でのピントの範囲は、必ずしも一致 
しません。 

如 絞りとピントの合う範囲について 

被写界深度(ピントの合う範囲)は、絞りを絞り込むほど深く（広し)範囲にピントが合う）な 
ります。 

その他に、広角レンズほど、また写したいものが遠くなるほど被写界深度は深くなります。 
ズームレンズには、機構上被写界深度の目盛りは付いていません。 


被写界深度について I 

I 絞りとシャッター速度の効果について 

写したいもの(被写体)の適正露出は、シャッター速度と絞り値の組み合 

わせで決ります。ただし、被写体の適正露出を決めるときのシャッター速 

度と絞り値の組み合わせはいくつもあり、この組み合わせを選ぶことで、 

写真の効果を変えることができます。 

♦シャッター速度の効果 

シャッター速度は、光がフイルムにあたる時間を長くしたり、短くして 

フイルムにあたる光の量を調整しています。 

•シャッター速度を遅くする 

• シャッターの開いている時間が長く 
なるため、写したいものが動いていれ 
ば、写したいものがぶれてしまいま 
す。 

• 川や滝、波などをシャッター速度を低 
速にして撮ることで、動感のある写真 
になります。 

•シャッター速度を速くする 

• 動きのあるものでも動きを止めて写 
すことがでぎます。 

• 写したいちのが動いてなくても、 

シャッターをきるときにカメラが動 
いてしまうカメラぶれを防ぐことが 
でぎます。 




機能をフルに活用する 


❿ 





♦絞りの効果 

絞りは、光がレンズを通るときの光束(光の太さ)を広くしたり、狭めたり 
してフイルムにあたる光の量を調整します。 


•絞りを開いて光束を広くする 

• ピントを合わせたものに対して、その 
前後のもののボケが大きくなります。 
例えば、風景の中で人物を撮影する 
と、ピントを合わせた人物の前後にあ 
る風景のぼけを大きくし、人物だけが 
浮き上がる効果があります。 

•絞りを絞つて光束を狭くする 

• ピントの合う範囲が広がります。例え 
ば、風景の中で人物を撮影すると、ピ 
ントを合わせた人物の前後にある風 
景までピントを合わせることができ 
ます。 



小絞り側 
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内蔵ストロポの使用について 


内蔵ストロボを使用するときのスト□ボ発光モードの設定と、内蔵スト 
ロボを使用するときに知っておきたい事項について説明します。 

I 発光モードを設定する 

発光モードを設定することで、撮影するときに内蔵ストロボが次のよう 
に発光されます。 

強制発光モード • • •撮影するときに必ず発光します d P .32) 。 

赤目軽減モード… 撮影する直前に小光量のスト□ボ発光を行い、瞳孔を 
小さくしてからストロボ撮影を行うことで、目が赤く写るのを目立たな 
くすることができます。 

自動発光モード… プログラム自動露出に設定しているときに、暗い場合 
や逆光などスト□ボ発光が必要なときにだけ、自動的に発光します。 

• 内蔵ストロボを使用するときは、レンズフードは使用しないでください。スト□ポの光 
を遮ることがあります。 

• 外付けスト□ポでも同様に自動発光が可能です。 

内蔵ストロボを使用できる状態にする 

①電源が入っていることを確認し、ストロ 
ポポタンを押します。 

ストロボが跳ね上がり、ストロボの自動 
充電が開始されます。 

電子ダイヤルディスプレーとファイン 
ダー内に V が表示されると、内蔵ストロ 
ボが使用できます。 






内蔵ストロボの使用について 



□ 

□□(□)□□ 


So FW .5 


※ファインダー内の表示比率は、実際のものと異なります。 


発光モードを設定する 

① 側面ポタンを押しながら、 Tv 電子ダイヤルを回します。 



電子ダイヤルディスプレーの発光モードは以下のよ5に表示されます。 






j スト□ポを使用して撮影する 


自動発光0は、プログラム自動露出でのみ選択可能です。 



























発光モードの表示について 

電子ダイヤルデイスプレーに表示される発光モードにより、内蔵ストロボは次のように 
発光します。 


表示されるマーク 

発光モード 

スト□ボの発光状態 


強制発光 

シャッターをきると常にスト□ポが発光します。 

令 +@ 

強制発光+赤目軽減 

ストロボを強制発光で赤目軽減機能が働きます。* 1 

4+0 

自動発光 

プログラム自動露出に設定している場合に、ス 


トロボ発光が必要なときだけ自動で発光しま 
す。自動発光は、測光方式の設定により次のよ 
ラな条件で自動発光します。* 2 


分割測光 . 暗い場合と逆光の場合 

中央重点測光… 暗い場合のみ 
スポット測光… 暗い場合のみ 


^+<§>+0 

自動発光+赤目軽減 

自動発光モードでスト□ポが発光するときに 
赤目軽減機能が働きます。* 1 、* 2 

M 

ワイヤレス 

専用のスト□ポでワイヤレス機能を使用する 
ときに設定します。煙= p.102 

E1 + HS 

ワイヤレス十八イスピードシンクロ 

専用のストロボを使用して、八イスピードシン 
ク□発光するときに設定します。 p.101 


*1 :赤目軽減機能と AF360FGZ などのストロボのスレーブ機能やワイヤレス機能を 
組み合わせると、1度目のプリ発光で外付けストロボが発光します。スレーブ機能 
を使用するときは、赤目軽減機能は使用しないでください。 

*2 :自動発光モードはプログラム自動露出以外では設定できません dp.60)。 












内蔵ストロボの使用について 


赤目を軽減するには 

一般に「赤目現象」といわれ、暗い中で人物のスト□ボ撮影を行ったときに、ストロボの光 
が目の網膜に反射して目が赤く写る現象です。赤目を完全に防ぐことはできませんが、以 
下の方法で赤目を軽減できます。 

• できるだけ周りを明るくして撮影する 

• ズームレンズを使用するときは、広角側にして近距離で撮影する 
• 外付けストロボを使用するときは、ストロボをできるだけカメラから離す 

I 内蔵ストロポについて、もっと知りたい方へ 

内蔵ストロボを使用するときに、絞り値からスト□ボ撮影の可能距離を 
計算する方法や F _ FA レンズとの適合性などについて説明します。 

♦絞り値からスト□ポ撮影可能距離を計算する 

撮影時に選択されている絞り値を確認し、以下の方法で撮影距離を計算 
してください。 

ただし、 0.7m 以下の距離では使用できません。 0.7m より近距離で撮影すると、スト□ポ 
光のムラやケラレ、露出才ーパーの原因になります。 

遠距離の目安 ガイドナンバー吏用絞り値 
近距離の目安 遠距離側目安+ 5 * 1 

*1 :割り算に使用した数値「5」は、内蔵ストロボを単独で使用した場合にのみ適用され 
ます。 


j スト□ポを使用して撮影する 


ガイドナンパーは、使用するフイルム感度 ( ISO ) によりおよそ以下のよう 
になります。 


フイルム感度 (ISO) 

ガイドナンバー 

IS025 

6 

IS050 

8.5 

ISO 100 

12 

IS0200 

17 

ISO 400 

24 


例： IS 01 00のフイルムを使用し、絞り値 F 2.8 でストロボ撮影するとき 
は、以下のように計算します。 

遠距離の目安 ガイドナンパー [12] + F 2.8= 約 4.3 m 

近距離の目安 4.3 + 5 = 約0.9 

したがって、約0.9 m 〜 4.3 m の範囲でストロボが使用できます。 

如 撮影距離から絞り値を計算するには 

撮影距離から絞り値を計算するときは、以下のように計算します。 

ガイドナンパ ー+ 撮影距離=絞り値 

計算で出た数値が「3」のように、レンズの絞り値にない値になったときは、一般的に数字 
の小さいほう [2.8] に設定します。 










内蔵ストロボの使用について 


♦内蔵ストロポ使用時の F • F A レンズ適合性について 

内蔵ストロボを使用して撮影するときの F • FA レンズの適合性について 
説明します。 




スト□ボ撮影に不適切な F_FA レンズを使用した場合、充電完了後に シャツ ターボタンを 
半押しにすると、電子ダイヤルディスプレーやファインダー内の > が点滅して警告しま 
す ( I ^ p _31、33) 0 

警告が出た状態で撮影すると、画面の四隅が暗くなるケラレが出たり、画面下部に半円の 
ケラレが出ますのでご注意ください。 


内蔵ストロボ使用時の F * FA レンズ適合表 

〇：使用可 △:記載条件でケラレが発生する場合あり 


x : ケラレが発生する 



レンズ名 

適合 

F 17 〜 28 mmF 3.5 〜 4.5 

X 

FA 20 〜 35 mmF 4 AL 

△ 

焦点距離 24 mm 未満でケラレが発生する場合あり 

FA 24 〜 90 mmF 3.5 〜 4.5 AL ( IF ) 

△ 

焦点距離 28 mm 未満でケラレが発生する場合あり 

FA *28 〜 70 mmF 2.8 AL 

△ 

焦点距離 35 mm 未満/焦点距離 40 mm で 
撮影距離 1 m 以下でケラレが発生する場合あり 

FA 28 〜 70 mmF 4 AL 

〇 

FA 28 〜 80 mmF 3.5 〜 5.6 

〇 

FA 28~90 mmF 3.5 〜 5.6 

〇 

FA 28 〜1 05 mmF 3.2 〜 4.5 ALGF ) 

〇 

FA 28 〜1 05 mmF 4〜5.6( IF ) 

〇 

FA 28 〜200 mmF 3.8 〜 5.6 AL ( IF ) 

△ 

焦点距離 28 mm / 焦点距離 35 mm で 
撮影距離 1 m 以下でケラレが発生する場合あり 

F . FA 35〜80 mmF 4〜5.6 

〇 

FA 70 〜200 mmF 4 〜 5.6 

〇 

FA *80 〜200 mmF 2.8 ED ( IF ) 

〇 

F . FA 80 〜200 mmF 4.7 〜 5.6 

〇 

FA 80 〜320 mmF 4.5 〜 5.6 

〇 


スト□ポを使用して撮影する 





















レンズ名 

適合 

F - FA 1 00〜300 mmF 4.5 〜 5.6 

〇 

FA 1 00〜300 mmF 4.7 〜 5.8 

O 

FA *250 〜600 mmF 5.6 ED ( IF ) 

X 

FA 20 mmF 2.8 

X 

FA 24 mmF 2 AL ( IF ) 

〇 

FA 28 mmF 2.8 AL 

〇 

FA 31 mmF 1.8 AL Limited 

〇 

FA 35 mmF 2 AL 

〇 

FA 43 mmF 1.9 Limited 

〇 

FA 50 mmF 1.4 

〇 

FA 50 mmF 1.7 

〇 

FA 77 mmF 1.8 Limited 

〇 

FA *85 mmF 1.4( IF ) 

〇 

FA 135 mmF 2.8( IF ) 

〇 

FA *200 mmF 2.8 ED ( IF ) 

〇 

FA *300 mmF 2.8 ED ( IF ) 

X 

FA *300 mmF 4.5 ED ( IF ) 

〇 

FAM 00 mmF 5.6 ED ( IF ) 

〇 

FA *600 mmF 4 ED ( IF ) 

X 

FA マクロ 50 mmF 2.8 

〇 

FA マクロ 1 00 mmF 2_8 

〇 

FA マクロ 1 00 mmF 3.5 

〇 

FA ★マクロ200 mmF 4 ED ( IF ) 

〇 

FA ソフト 28 mmF 2.8 

〇 

FA ソフト 85 mmF 2.8 

〇 






























外付けスト□ポの使用について 


外付けストロボの使用について 

カメラの内蔵ストロボで光量が不足するときは、別売りの外付けストロ 
ボを利用してください。 TTI _ 才一卜で撮影する方法や AF 360 FGZ を使 
用してワイヤレス機能で撮影したり、八イスピードシンク□で撮影する 
方法について説明します。 

ただし、ご使用の外付けストロボにより使用できる機能が異なりますの 
で、以下の説明を参照の上ご使用ください。 

|スト□ポの機能一覧 

内蔵ストロボと別売りの外付けストロボで使用可能な機能について説明 
します。ご使用のストロボの機種を確認の上ご使用ください。 


〇 


カメラの機能 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 

赤目軽減機能が使用できる 

〇 

〇 

〇 

X 

0*1 

X 

スト□ポ自動発光ができる 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スト□ポ充電完了で、ストロボの 
同調速度に自動的に切り替わる 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プログラム自動露出、シャッター優先 
自動露出では絞りが自動セットされる 

〇 

〇 

〇 

〇 

0*2 

〇 *2 

ファインダー内で才一トチェックできる 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

TTL 才一トスト□ボ撮影ができる p .98 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 *3 

X 

P - TT 1_ オートストロボ撮影ができる p .98 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

低速シンク□撮影ができる l ^ p .107 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF 補助光が使用できる 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

後幕シンク□撮影ができる* 4 

0*5 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

光量比制御モードで撮影ができる* 6 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

スレーブ機能が働く 

X 

〇 

〇 

X 

X 

X 

マルチスト□ポが働く 

X 

X 

〇 *7 

X 

X 

X 

八イスピードシンク□で撮影ができる 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

ワイヤレスで撮影ができる 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 


j スト□ポを使用して撮影する 

























A :内蔵ストロボ 
B : AF 360 FGZ 
C : AF 500 FTZ 、 AF 330 FTZ 
D : AF 400 FTZ 、 AF 240 FT 

E : AF 400 T , AF 280 T 、 AF 200 T 、 AF 080 C . AF 140 C 、 AF 200 SA 
F : AF 200 S . AF 160. AF 140 

*1 : AF 280 T 、 AF 400 T で、ファインダーオートチェックを OFF にし、 TTL オートに設 
定した場合のみ使用できます。 

*2: E ( AF 200 SA を除く）のストロボで、 MS (マニュアルシンクロ）、 M (マニュアル)で 
使用するときや F のストロボを使用するときは、絞り優先自動露出またはマニュア 
ル露出、バルブで撮影してください。プログラム自動露出またはシャッター優先自 
動露出では、絞り値が変化しますので使用できません。 

*3: AF 200 SA では、 TTL オートストロボ撮影できません。 

*4: シャッター速度は、1/90秒以下になります。 

*5: B または C 、 D のストロボと組み合わせて後幕シンク□が可能です。 

*6: シャッ ター速度は、1/60秒以下になります。 

本7: AF 330 FTZ は不可。 


P - TTL オートで撮影する 

卩-丁丁1_才_卜では、撮影直前にストロボをプリ発光させ、6分割で測光す 
るため、より正確な制御が可能です。ワイヤレスでも卩-丁丁1_オ_卜が可能 
です。 




P - TTL オートは AF 360 FGZ との組み合わせでのみ可能です。 


ストロボをセツトする 

①カメラのホットシューカバー Fl を取り 
外します。 




取り外したホットシューカバーは、ストラップの 
ポケットに入れておくと便利です（【ぎ p . 14)。 






外付けスト□ポの使用について 


②スト□ポを取り付けます。 


P - TTL オートに設定する 

① スト□ポの電源スイッチを入れます。 

② スト□ポの発光モードを P-TTL オートに設定します。 

• AF360FGZ 以外のスト□ボでは TTI_ 才一卜になります。 

• 操作方法については、外付けスト□ボに付属の使用説明書を参照してください。 

撮影する 

① スト□ポの充電完了を確認します。 

② ピントを合わせて撮影します。 

触 

• スト□ポの充電が完了すると、カメラのシャッターボタンを半押しにしたときに、ファ 
インダー内に4が点灯します。 

• 外付けスト□ボでも自動発光は働きます。写すものが明るいとストロボは発光しません 
ので、 日中 シンク□撮影ではご注意ください。 

|八イスピードシンク□モードで撮影する 

AF 360 FGZ を使用することで、1/ I 80秒より速いシャッター速度で 
ち、スト□ポを発光して撮影することができます。八イスピードシンクロ 
は、スト□ポをカメラに取り付けても、ワイヤレスでも使用できます。 





スト□ポを使用して撮影する 


〇 





♦スト□ポをカメラに取り付けて撮影する 



2 


ストロボをセットする 

① カメラのホットシューカバー Fl を取り 
外します。 

取り外したホットシューカバーは、ストラップの 
ポケットに入れておくと便利です（煙=^.14)。 

② スト□ポを取り付けます。 

③ 露出モードをプログラム自動露出以外 
にします。 



ストロボ側を HS (八イスピードシンクロ）に設定する 

①スト□ポの発光モードを HS (八イスピードシンクロ）に設定します。 


操作方法については、外付けスト□ポに付属の使用説明書を参照してください。 


八イスピードシンクロで撮影する 

① スト□ポの充電完了を確認します。 

② ピントを合わせて撮影します。 

• ストロボの充電が完了すると、カメラの シャツ ターボタンを半押しにしたときに、 ファ 
インダー内に > が点灯します。 

•シャツ ター速度が1/180秒を超えた場合のみノ V イスピード シンク □となります。 

• 露出モードがプログラム自動露出では八イスピードシンク□はできません。 







外付けスト□ポの使用について 


♦スト□ホをワイヤレスで撮影する 

ストロボをカメラか5離してセットする 

① スト□ポを発光させたい位置に固定します。 

② スト□ポの電源スイッチを 「 W 旧 ELESS 」 にします。 

③ ワイヤレスモードを S (スレーブ）にします。 

• 操作方法については、外付けスト□ボに付属の使用説明書を参照してください。 

• ワイヤレス制御については102ページを参照してください。 

カメラ側を HS (八イスピードシンクロ）に設定する 

① スト□ポポタンを押して、内蔵スト□ポを使用できる状態にします。 

② 側面ポタンを押しながら、 Tv 電子ダイヤルを回し、 EIHS を表示します。 



③ 内蔵スト□ポと外付けスト□ポの充電完了を確認します。 

④ ピントを合わせて撮影します。 

触 

• 内蔵ストロボの充電が完了すると、カメラのシャッターポタンを半押しにしたときに、 
ファインダー内に$が点灯します。 

• シャッター速度が1/180秒を超えた場合のみハイスピードシンク□となります。 


j スト□ポを使用して撮影する 







ワイヤレスモードで撮影する 


AF360FGZ を使用することで、カメラとスト□ポをコードで接続しな 
いで、スト□ポ撮影することができます。八イスピー N ノ麻塔 N □の機能 
も、ワイヤレスでも使用できます p . 101)。 


ストロボをカメラか5離してセットする 

① スト□ポを発光させたい位置に固定します。 

② スト□ポの電源スイッチを 「 W 旧 ELESS 」 にします。 

③ ワイヤレスモードを S (スレーブ）にします。 

操作方法については、外付けストロボに付属の使用説明書を参照してください。 

カメラ側をワイヤレスに設定する 

① スト□ポポタンを押して、内蔵スト□ポを使用できる状態にします。 

② 側面ポタンを押しながら、 Tv 電子ダイヤルを回し®を表示します。 



③内蔵ストロボと外付けストロボの充電完了を確認し、撮影します。 

如 

• 内蔵スト□ポの充電が完了すると、カメラのシャッターポタンを半押しにしたときに、 
ファインダー内に令が点灯します。 

• 内蔵ストロボの代わりに、 AF 360 FGZ をカメラに直接取り付けても、ワイヤレスモー 
ドが可能です。 










外付けスト□ポの使用について 


如 ワイヤレススト□ボ制御について （ P - TTL 撮影） 

AF 360 FGZ をワイヤレスで使用するときには、ストロボが発光されるまでに内蔵ストロ 
ボと AF360FGZ 間で以下のような情報伝達が行われています。 

① シャッターボタンを押しきる 

② 内蔵ストロボが小光量発光(カメラ側の発光モードを伝達） 

③ 外付けスト□ポが小光量発光(被写体の状態を確認） 

④ 内蔵ストロボが小光量発光(発光量を外付けストロボに伝達） 

*HS (八イスピードシンクロ)が設定されている場合は、発光時間を伝達するためにこ 
の後内蔵スト□ポがもう一度小光量発光します。 

⑤ 外付けスト□ポが本発光 

ペンタックスフアンクシヨンの No. 10で、内蔵ストロボを外付けスト□ポへの情報伝達 
用としてだけ使うか、露出に影響を与える発光もするかを選択できます。 

ワイヤレススト□ポ制御のチャンネル設定について 

ワイヤレス制御を行う場合、カメラと AF360FGZ のチャンネル(例: CH1) を合わせる必要 
があります。合わせ方は、 AF360FGZ をカメラに取り付け、カメラの電源を入れた後、 
シャッターボタンを半押しすると、 AF360FGZ のチャンネルがカメラ側に設定されます。 

|内蔵スト□ポと同時に使用する 

内蔵ストロボと外付けスト□ボを同時に使用する方法について説明します。 
内蔵ストロボと外付けストロボを同時に使用するには、以下の別売りア 
クセサリーが必要です。 

• ホットシューアダプタ _ Fg 
• オフカメラシューアダプタ _F 
• 延長コード F5P 

ストロボを取り付ける 

①カメラのホットシューカバー Fl を取り 
外します。 

取り外したホットシューカバーは、ストラップの 
ポケットに入れておくと便利です dp.i4)。 



I スト□ポを使用して撮影する 






② カメラにホットシューアダプタ ー Fg を取り付けます。 

③ ホットシューアダプター Fg に延長コード F 5 P を取り付けます。 

④ オフカメラシューアダプター F を三脚などで固定します。 

⑤ オフカメラシューアダプタ ー F に延長コード F 5 P を取り付けます。 
⑧オフカメラシューアダプター F の上にスト□ポを取り付けます。 

⑦内蔵スト□ポを上げます。 


Ms 


AF5 ◦〇 FTZ では、オフカメラシューアダプタ ーF を使用しなくても、直接延長]—ド F5P 
をつなぐことができます。 

②ホッ t 



④オフカメラシュー 
アダプタ _F 


•外付けスト□ポを複数使用する場合 


オフカメラシューアダプター F 













外付けスト□ポの使用について 


I 光量比制御シンク□で撮影する 

内蔵スト□ボや複数のストロボを組み合わせることで、ストロボの光量 
の違いを利用した撮影(光量比制御シンク□撮影)ができます。 

光量比制御シンク□で撮影できるストロボは、 AF360FGZ、AF330FTZ、AF500FTZ、 
または内蔵スト□ボです。 

♦内蔵ストロボと外付けストロボを組み合わせる場合 

外付けスト□ポの準備をします 

① 外付けスト□ポをカメラから離して設置します。 

• ホットシューグリップを使用すると TTL 調光が正しく働かないことがあります。 

• 接続方法は104ページをご覧ください。 

② スト□ポのシンク□モードを光量比制御モードに設定します。 

設定方法については、スト□ポに付属の使用説明書を参照してください。 

撮影する 

① 内蔵ストロボを上げます。 

② 内蔵と外付けスト□ポの充電完了を確認します。 

③ ピントを合わせて撮影します。 

如 

• 光量の比率は、内蔵スト□ボが1に対して外付けストロボは2(複数の場合は合計)にな 
ります。 

• 光量比制御シンク□撮影では、シャッター速度の上限は1/60秒になります。 


j スト□ポを使用して撮影する 


♦複数の外付けスト□ポを組み合わせる場合(内蔵ストロボなし） 

ストロボの準備をします 

① 外付けスト□ポをカメラから離して設置します。 

• ホットシューグリップを使用すると TTL 調光が正しく働かないことがあります。 

• 接続方法は104ページをご覧ください。 

② 必要なストロボのシンク□モードを光量比制御モードに設定します。 

城 

光量比制御モードに設定したストロボの光量が「2」に対して、設定していないストロボの 
光量は「1」で制御されます。 

設定方法については、ストロボに付属の使用説明書を参照してください。 

撮影する 

① すべてのストロボの充電完了を確認します。 

② ピントを合わせて撮影します。 

触 外付けスト□ポの多灯撮影について 

2個以上のスト□ポを同時使用する場合の使用上の注意事項について説明します。 
•「ストロポの機能一覧」 （P.97) を参照して以下の組み合わせで使用してください。 
•同じタイプ (B 〜 F) どうしを組み合わせて使用してください。 

•違うタイプを使用する場合は、 C と D、 あるいは E と F と組み合わせて使用してくださ 
い0 

•内蔵ストロボは、どのタイプのスト□ポとも組み合わせて使用できます。 


外付けスト□ボの使用について 

I 低速シンク□で撮影する 

夕景などを背景に人物を撮影するときに、低速シンク□を利用すると人 
物と背景をきれいに撮影することができます。低速シンク□撮影は、内蔵 
スト□ボまたはどのタイプの外付けストロボでも撮影することができま 
す。 

低速シンク□撮影では、シャッター速度が遅くなります。カメラぶれを防ぐため、カメラ 
を三脚などで固定してください。 

♦マニュアル露出で撮影する 
スト□ポを準備する 

①内蔵スト□ポを使用するときは、スト□ポボタンを押してスト□ポを上 
げます。 

外付けスト□ポを使用するときは、外付けスト□ボの電源を入れます。 

£マニュアル露出に設定する 

① レンズの絞りオートロックポタンを押しながら回し、絞り値を設定します。 

② Tv 電子ダイヤルを回してシャッター速度を設定します。 

電子ダイヤルデイスプレーに 「M」 （マニュアル)と設定したシャッター速 
度が表示されます d P.65)。 

j|s? 

ストロボの充電完了と適正露出を確認します。 



スト□ポを使用して撮影する 


③ピントを合わせて撮影します。 


♦シャッター優先自動露出で撮影する 

I シャッター優先自動露出に設定する 

① レンズの絞りオートロックポタンを押しながら回し、 [ A ] 位置に合わせます。 

② Tv 電子ダイヤルを回して1/180秒以下のシャッター速度を設定しま 
す。 

ストロボを準備する 

手順1と2を逆にすると、背景が適正露出にならないことがあります。 

①内蔵スト□ポを使用するときは、スト□ポポタンを押してスト□ポを上 
げます。 

外付けストロボを使用するときは、外付けストロボの電源を入れます。 


ピントを合わせて撮影します 


外付けスト□ポの使用について 


I ストロボの使用について 

ストロボを使用するときの注意事項について説明します。 

♦内蔵ストロボと専用ストロポの使用について 

籲内蔵ストロボとペンタックス専用の外付けストロボを組み合わせて同 
時に使用した場合、外付けストロボが後幕シンク□に設定されている 
と内蔵スト□ボも後幕シンク□になります。 

•撮影するときは、各ストロボの充電が完了してからシャッターをきっ 
てください。 

♦他社製ストロポの使用について 

•他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。 
ペンタックス専用オートストロボの使用をお勧めします。 

•スタジオ用の大型ストロボでは、極性が逆になっているものがありま 
す。このタイプでは、本カメラと組み合わせてもストロボが発光しませ 
ん。詳しくは、ストロボのメーカーにご相談ください。 

•大型ストロボと組み合わせて使用するときは、後幕によるケラレを防 
ぐため、同調速度より一段低いシャッター速度でのご使用をお勧めし 
ます。 


I スト□ポを使用して撮影する 
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フアン クシ ヨンキーの 機能 


ペンタックスフアンクシヨ 


本機には、使用目的に合わせてカメラの各機能を設定できる19種類のペンタック 
スフアンクシヨン機能があります。 


• 電子音の設定 

[F1] 

電子音の有無を設定 

p.l 16 

參露出に関する設定 

[F2] 

プログラムライン（ノーマル/高速優先/深度優先/ MTF) を設定 

ie^p.1 17 

[F3] 

オートブラケット撮影時の撮影枚数を設定 

p.l 19 

[F4] 

オートブラケット撮影時の撮影順序を設定 

Ig^p.l20 

[F5] 

分割測光時にピント調整した位置に応じて露出を 
自動調整するかどうかを設定 

H^p.120 

[F6] 

AF ポタンに AE ロックの機能を持たせるか、持たせないかを設定 

I^p.121 

[F7] 

セットされたフイルムの感度を自動設定するか、しないかを設定 

l^p.121 

• オー 

トフォーカスの設定 


[F8] 

任意に設定した測距点でピント合せができないときに、 

隣接する測距点に切り替えるかどうかを設定 

li^p.122 

• スト□ポの設定 

[F9] 

内蔵ストロボの充霉が完了する前にシャッターをきれるようにするか 
どうかを設定 

I^p.122 

[F10] 

ワイヤレスモード設定時、内蔵スト□ポをスト□ポとして発光させるか、 
ワイヤレス用のコント□—ラとして発光させるかを設定 

I^P.123 

[FI1] 

AF360FGZ でワイヤレスモード設定時、照明ポタンを押したときの 
内蔵スト□ポの発光方法を設定 

I^p.123 


















フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


• フィルム巻き戻しの設定 

[ F 12] 

フイルムを巻き戻したときのリーダーの状態を設定 

^ p . l 24 

[ F 13] 

フイルムが終了したときの巻き戻しを、自動か手動で行うかを設定 

25 

• セルフタイマーの設定 

[ F 14] 

セルフタイマー撮影時のシャッターがきれるまでの時間を設定 

fW p . l 25 

• 撮影データ印字の設定 

[ F 15] 

撮影データを印字するときの濃さを設定 

您 P . l 26 

參操作ポタン/ダイヤルの設定 

[ F 16] 

シャッターポタンの半押し状態で、ピント合わせをするか、 

しないかを設定 

p . l 26 

[ F 17] 

TV 電子ダイヤ)レの設定方向を時計回りと反時計回りの 
どちらで数値を進めるのかを設定 

P .127 

參マウント指標ランプの設定 

[ F 18] 

マウント指標ランプの点灯を有効にするか、無効にするかを設定 

l ^ p .127 

參リモコンの設定 

[ F 19] 

パッテリーグリップ BG - 10 使用時のリモコンの作動時間を設定 

p . l 28 


















I 設定の基本操作について 


ペンタックスフアンクシヨン機能を設定するときの基本操作について説 
明します。 


ファンクシヨン No . (選択項目)を表示 
する 

① 露出補正□ック解除ポタンを押しなが 
ら露出補正ダイヤルを回し、 [ PF ] 位置に 
合わせます。 

電子ダイヤルディスプレーに [ PF ] が表 
示されます。 



② Tv 電子ダイヤルを回して、設定するファ 
ンクシヨン No . (選択項目）を表示しま 
す。 

電子ダイヤルデイスプレーにファンク 
シヨン No . が表示されます。 


例：オートブラケット撮影時の撮影 
枚数を設定する場合 











フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


設定番号を表示する 

① AE □ックポタンを押して、設定番号(設 
定内容)を表示します。 

電子ダイヤルディスプレーに設定番号 
が表示されます。 

画面の設定内容は、ファンクシヨン No .[ F 3] (才一 
トブラケッティング撮影時の撮影枚数を設定す 
る項目)を選択し、2 (撮影枚数2枚)を選択してい 
ます。 


② 露出補正□ック解除ポタンを押しなが 
ら露出補正ダイヤルを回し、 [0] 位置に 
合わせます。 

初期設定と異なる設定をした場合は、 [ PF ] が表示 
されます。 

iSS ? 設定をすべて設定前の状態に戻す 
には 

設定したペンタックスフアンクシヨン機能をす 
ベて初期状態(設定番号すベて1 ) に戻すには、以 
下の操作にしたがってください。 

① 露出補正□ック解除ポタンを押しながら露出 
補正ダイヤルを回し、 [ PF ] 位置に合わせます。 

② Tv 才一トポタンを2秒以上押し続けます。 
電子ダイヤルディスプレーに [ CL ] が表示され、 
設定したペンタックスフアンクシヨン機能を 
すべて設定前の状態(初期状態)に戻します。 
















③露出補正□ック解除ポタンを押しながら露出 
補正ダイヤルを回し、 [0] 位置に合わせます。 

電子ダイヤルディスプレーから [ PF ] が消去さ 
れ、ペンタックスファンクシヨン機能が初期状 
態になっていることを表わします。 

|ペンタックスファンクシヨン機能を設定する 

ペンタックスファンクシヨン No . 順に、各選択項目と設定内容について説 
明します。 

ペンタックスファンクシヨン No . の表示方法や設定番号の表示方法につ 
いては「設定の基本操作について」を参照してください。 

①露出補正ダイヤルを [ PF ] 位置に合わせる②フアンクシヨン No . … Tv 電子ダイヤルで変更 



③設定番号(設定内容)… AE ロックボタンで変更 


♦ [ F 1] 電子音の有無を設定する 

ピントが合ったときの合焦音や、 AE ロック、セルフタイマー、フイルム枚 
数3◦での残量警告の電子音を鳴らすかどうかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ Fl ] 


•設定番号： 

[1] •••電子音を鳴らす 

[2] •••電子音を鳴らさない 












フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


♦ [ F 2] プ□グラムラインを設定する 


通常の露出設定に対してシャツター速度をより高速にするのか、絞りを 
より絞り込むのか、使用 FA レンズの性能が最も良くなる絞り値を選択す 
るのかを設定します。 


•フアンクシヨン No .:[ F 2] 

•設定番号： 

[1] •••通常プログラムライン 

[2] •••シャツター速度をより高速に設定 

(高速優先プログラムライン） 

[3] •••絞りをより絞り込んで設定 

(深度優先プログラムライン） 

[4] …使用 FA レンズの性能が最も良くなるように設定 

( MTF 優先プログラムライン*) 

* レンズによって線図が異なり、 FA レンズ内にその情報を記録。 

如 

FA 24 〜 90 mmF 3.5 〜 4.5 レンズでの各プログラムラインは以下の通りです。 




[1] 通常プログラムライン 


6 


4 


2 


0 


-2 


-4 


[ F ] 

64 

45 

32 

22 

16 

11 

8 

5.6 

4 

2.8 

2 

1.4 


30 8 2 1/2 1/8 1/30 1/125 1/500 1/2000 1/8000 

FA24~90mmF3.5~4.5 [IS0100] 






































[2] 高速優先プログラムライン 



[3] 深度優先プログラムライン 



❿ 









































































フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


[4] MTF 優先プログラムライン 


8 10 12 14 16 18 20 22 24 [EV] rc ] 



FA24~90mmF3.5~4.5 [ISOIOO] 


♦ [ F 3] オートブラケット撮影時の撮影枚数を設定する 

オートブラケット撮影するときの撮影枚数を設定します。 
•フアンクシヨン No .:[ F 3] 

•設定番号： 

[1] …3枚（[補正なし]—[アンダー]—[オーバー]の3枚） 

[2] …2枚（[補正なし]—[アンダー]の2枚） 

[3] -5枚（[補正なし]、[アンダー]、[オーバー]、 [2 段階アンダー]、 

[2 段階オーバー]の5枚） 

* ファンクシヨン No . : [ F 4] の設定により、撮影順序は変わります。 






































♦ [ F 4] オートブラケツト撮影時の撮影順序を設定する 

オートブラケツト撮影するときに、適正、オーバー、アンダー露出の撮影 
順序を設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 4] 

•設定番号： 


設定番号 

撮影枚数3枚 

撮影枚数2枚 

撮影枚数5枚 

[1] 

[士 0]— [-]—[+] 

[土 ◦]—[_] 

[±〇卜 [-]—[+ 卜 [-—]—[++] 

[2] 

[一]—[±0]— [+] 

[十[±〇] 

[一-]—[一]—[±〇]— [+]—[++] 

[3] 

[+卜[ 士 0]—[—] 

[+]— [±0] 

[++]—[+]— [士 一] 



• 撮影枚数は、ファンクシヨン No . : [ F 3] の設定により異なります。 

• 上記の「士 0」は補正なし、「一」はアンダー露出 (2 つある場合は2倍の補正値)、「十」は 
オーノ（一露出 (2 つある場合は2倍の補正値)を表わしています。 

♦ [ F 5] 測距点と露出合せの関連付けを設定する 

分割測光を設定しているときに、ピント調整した測距点に応じて露出を 
自動調整するかどうかを設定します。 

•ファンクシヨン No .:[ F 5] 

•設定番号： 

[1] •••露出の自動調整はしない 

[2] …露出の自動調整をする 






フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


♦ [ F 6] AF ボタンを押したときの機能を設定する 

AF ボタンを押したときにピントだけを調整するか、 AE ロックボタンの機 
能を持たせるかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 6] 

•設定番号： 

[1] …ピントのみを調整する 

[2] …ピント調整と同時に AE ロックを行う 




設定番号 [ 2 ] が選択された場合、カメラの AE ロックボタンでの AE ロックはできなくなり 
ます。 




♦ [ F 7] フイルム感度の設定方法を設定する 

セツトされた DX フイルムの感度を自動設定するか、しないかを設定しま 
す。 

•フアンクシヨン No .:[ F 7] 

•設定番号： 

[1] …セツトされた DX フイルムの感度を自動設定する 

[2] …セツトされた DX フイルムの感度を自動設定しない* 

* 任意にフイルム感度を設定してください （ IT 5 P .38) 。 






♦ [ F 8] 測距点位置の測距状態を設定する 

任意に設定した測距点位置で測距できないときに、隣接する測距点で測 
距を行うかどうかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 8] 

•設定番号： 

[ 1 ] • ••設定した測距点に隣接する測距点で測距を行う 

[2] • • 受定した測距点に隣接する測距点で測距を行わない 



♦ [ F 9] 内蔵ストロポ充電中のレリーズ状態を設定する 

内蔵ストロボの充電が完了する前に、シャッターがきれるようにするか 
どうかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 9] 

•設定番号： 

[1] …充電中はシャッターがきれない 

[2] • ••充電中でも シャツ ターがきれる 



♦ [ F 10] ワイヤレス設定時の内蔵ストロボの発光状態を設定する 

AF 360 FGZ でワイヤレスモード設定時、内蔵ストロボをスト□ボとし 
て発光させるか、ワイヤレス用のコント□—ラとして発光するかどうか 
を設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 10] 






フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


•設定番号： 

[1] •••内蔵ストロボをストロボとして発光する 

[2] …内蔵ストロボをコント□—ラーとして発光する 

内蔵ストロボをコント□ー ラーとして使用すると、内蔵スト□ポは露出情報をワイヤレ 
ス専用ストロボに伝達するだけで、実際に露出に影響を与える発光はしません。 



♦ [ FI 1] ワイヤレス設定時の照明ボタンの機能を設定する 

AF 360 FGZ をカメラに取り付け時または、カメラから離した状態での 
ワイヤレスモード設定時、照明ボタンを押したときにストロボを発光さ 
せないようにするか、 AF 360 FGZ をテスト発光あるいは、モデリング発 * 
光させるかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ Fl 1] 

•設定番号： 

[1] …ストロボを発光させない 

[2] …照明ボタンをテスト発光に使用する （1 回発光） 

[3] …照明ボタンをモデリング発光に使用する(連続発光） 






♦ [ FI 2] フイルムの巻き戻し状態を設定する 

フイルムを巻き戻したときに、フイルムを完全に巻き取るか、リーダーを 
残した状態にするか、リーダーを残して再びそのフイルムの未撮影部分 
から撮影できるようにするかどうかを設定します。 

•フアンクシヨン No _:[ F 12] 



•設定番号： 

[1] •••フイルムを完全に巻き取る 

[2] …リ_ダーを残して巻き取る 

[3] …リーダーを残して未撮影部分から撮影 


でぎるようにする 



設定番号 [3] を設定すると、使用途中で巻き戻したフイルムを、指定したコマ数まで自動 
で送り再度撮影することができます。 

① フアン クシ ヨン No . [ F 12] で、設定番号 [3] を設定します。 

② フイルムを使用途中で巻き戻して取り出します (IT 3 P.37〉。 

* 巻き戻すときに、電子ダイヤルデイスプレー 

ていた撮影枚数を必ず控えておいてくださ L 



③ 別のフイルムで撮影をします。 - 

④ 途中で取り出したフイルムを再度使うときは、裏ぶたの開いた状態で、 Tv 才一トポタン 
を押しながら Tv 電子ダイヤルを回して、フイルムの撮影枚数を表示させます。 

* 撮影の重なりを防ぐため、1〜2コマ分先の撮影枚数を表示させてください。 



⑤フイルムをセツトし、裏ぶたを閉じます。 

撮影枚数で指定したコマまで、自動でフイルムが送られます。 













フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


♦ [ F 1 3] フイルムの巻き戻し方法を設定する 

フイルムが終了したときに、自動で巻き戻すか巻き戻さないかを設定し 
ます。 

•フアンクシヨン No .:[ F 13] 

•設定番号： 

[ 1 ] …フイルムを使い終わった時点で自 

動で巻き戻す 

[2] …フイルムを使い終わっても巻き戻 

さない 

* 巻き戻しポタンを押して巻き戻してください 
( l ^ p .37 )o 

♦ [ F 14] セルフタイマーの時間を設定する 

セルフタイマー撮影時に、シャッターボタンを押しきってからシャッ 
夕一がきれるまでの時間を12秒にするか、2秒(ミラーアップ機能付)に m 
するかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 14] 

•設定番号： 

[1] ••• 12秒後にシャッターがきれる 

[2] …ミラーアップの状態で2秒後に 

シャッ ターがきれる 

如 ミラーアップ機能について 

通常の撮影では、シャッターがきれるときにミラーをアップします。ミラーアップ機能で 
は、ミラーアップによるぶれを軽減するために、あらかじめミラーをアップした状態で 
シャッターがきれます。ミラーアップで撮影するときは、以下の操作にしたがってくださ 
い 0 

① ファンクシヨン No .[ F 1 4] で、設定番号 [2] を設定します。 

② 撮影するときは、ドライブレバーをセルフタイマー撮影)位置に合わせます。 

③ 撮影するものにピントを合わせ、シャッターボタンを押しきります。 

ミラーをアップした状態で2秒後にシャッターがきれます。ミラーアップ直前の露出値 
で AE ロックされます。 








♦ [ FI 5] 撮影データ印字時の濃度を設定する 

撮影データを印字するときに、印字する濃度の調整方法を設定します。 
•フアンクシヨン No .:[ F 15] 

•設定番号： 

[ 1 ] …セツトされているフイ）レム感度に合わせて自動で設定 

[2] …印字濃度を薄くする(高感度フイルム向） 

[3] …印字濃度を普通にする 

[4] …印字濃度を濃くする(低感度フイルム向） 



• 設定番号[2]、[3]、 [4] では [4] が最も濃く印字されます。 

• フィルム巻き戻し時点での設定が有効となります。 

♦ [ F 1 6] シャッターボタン半押しでのピント調整方法を設定する 

シャッターボタンを半押した状態で、ピント合わせをするか、しないかを 
設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 16] 

•設定番号： 

[1] …ピント合わせをする 

[2] …ピント合わせをしない 



如 

設定番号 [2] に設定した場合は、 AF ボタンでピント合わせをしてください。 シャツ ターボ 
タンを半押ししてもピント合わせは行われません。また、 AF ポタンから指を離すとピント 
が合っていなくても撮影できてしまいますので、ピンボケにご注意ください。 






フアンクシヨンキーの機能ーペンタックスフアンクシヨン 


♦ [ F 17] Tv 電子ダイヤルの設定方向を設定する 


Tv 電子ダイヤ)レの設定方向を時計回りと反時計回りのどちらで数値を進 
めるのかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 17] 

•設定番号： 

[ 1 ] •••反時計回りに回すと数値を進める 

[2] …時計回りに回すと数値を進める 



♦ [ F 18] マウント指標ランプの点灯状態を設定する 

レンズ取り外しボタンを押したときにマウント指標ランプを点灯するか 
どうかを設定します。 皆 P . 16 
•フアンクシ ヨン No .:[ F 18] 

•設定番号： 

[1] …点灯する 

[2] …点灯しない 




如 

マウントアダプタ _ K を使うときは、マウント指標ランプが点灯したままになりますの 
で、設定番号 [2] に設定してください。 






♦ [ FI 9] リモコンのレリーズ時間を設定する 

リモコンボタンを押したときに、3秒後にシャツターがきれるのか、すぐ 
にきれるのかを設定します。 

•フアンクシヨン No .:[ F 19] 

•設定番号： 

[ 1 ] …3秒後にシャツターがきれる 

[2] …押した直後にきれる 





リモコンを使用するには、別売りの「パッテリーグリップ BG-1 0」が必要です。 




各種レンズの使用について 


各種レンズの使用について 

本機と各種レンズを組み合わせたときに、使用できる機能について説明 
します。 




*[] 内はマウント名です。マウント名については、レンズの使用説明書を参照してください。 

* 1:レンズの開放値が F2.8 より明るいレンズのみ (AF アダプターの説明書を参照)。 

*2:FI はフォーカスインジケーターの略。ファインダー内の合焦マークで、手動でピント合わせを行う。 
*3: レンズの開放 F 値が F5.6 より明るいレンズのみ。 

* 4: Kaf2 マウントレンズのみ。 

*5:F.FA ソフト 85mmF2.8 または、 FA ソフト 28mmF2.8 を除く。 

* 6: A50mmFl.2 の場合、絞り A 位置以外では中央重点測光になります。 

* 7:分割測光を選択しても中央重点測光になります。 


































専用アクセサリー ( SU 売)について 


本機には、次のような各種専用アクセサリーが用意されています。アクセ 
サリーの詳細については、各サービス窓口にお問い合わせください。 

■バッテリーグリップ BG-10 


MZ - S 専用の単3電池を使用するためのバッテリーグリップ。別売りのリ 
モコンによるリモコン撮影が可能。また、操作性を重視し、グリップに縦 
位置撮影のための シャツ ターボタンを配備。 




BG -1 ◦装着時は、このように構えることで、より手ぶれの少ない撮影が 
でぎます。 












専用アクセサリー(別売)について 


撮影可能フィルム本数およびバルブ時間 
•アルカリ電池を使用している場合 



フィルム本数(使用温度 20 t ；) 

一般撮影 

約95本 

スト□ボ撮影(使用率50%) 

約28本 

スト□ボ撮影(使用率1◦◦%) 

約14本 

バルブ露出時間 

約18時間 


• リチウム電池を使用している場合 



フイルム本数(使用温度 20 t ) 

フイルム本数(-1013) 

一般撮影 

約150本 

約100本 

スト□ポ撮影(使用率50%) 

約50本 

約35本 

スト□ポ撮影(使用率100%) 

約30本 

約2◦本 

バルブ露出時間 

約25時間 

約17時間 


■ケーブルスイッチ 



ワンタツチケーブルスイツチ CS - 1 05/ CS -130 

MZ-S 専用のレリーズコードです。コードの長さにより 
CS -105(0_5 m ) と CS -1 30(3 m ) の2種類が用意されて 
います。 





















■ストロポ関連 


オートスト□ボ AF 360 FGZ 

ガイドナンパー36のオートストロボ。スレーブ機能、光量比制御モード 
や先幕•後幕シンク□撮影などが可能。 MZ - S と組み合わせると八イス 
ピードシンク□機能、ワイヤレス機能が可能。 



オートスト□朮 AF 500 FTZ 

ガイドナンパー50の AF スポットビーム内蔵オートスト□ボ。スレーブ機 
能、マルチ発光、光量比制御モードや先幕 • 後幕シンク□撮影などが可能。 

オートスト□ボ AF 330 FTZ 

ガイドナンバ_33の AF スポットビーム内蔵才一トスト□ボ。光量比制 
御モードや先幕•後幕シンク□撮影などが可能。 

マクロスト□ポ AF 140 C 

ガイドナンバー14の接写用スト□ボ 

オフカメラシュークリップ CL -10 

AF 360 FGZ などをカメラから離して使用するときのセッティング用ク 
リップ。 

ホット シュー アダプター Fg 、 延長 コー ド F 5 P 、 オフカメラ シュー 
アダプター F 

外付けストロボをカメラから離して使用するときのアダプターと接続 
コード0 



専用アクセサリー(別売)について 


■ ファインダー/レンズ関連 


マグニファイヤー Fb 

ファインダー中央部を拡大してみるアクセサリー。 


レフコンバーター A 

ファインダーを見る角度を90度間隔に変えることができできるアクセ 
サリー。倍率は1倍と2倍に切り替えることができます。 

取り付け時、カメラの裏ぶたの開閉を行うと、レフコンパータ ーA と接触することがあり 
ます。裏ぶた開閉時は、レフコンパータ ーA を外してください。 


AF アダプター 1.7 X 

オート フオー カス用でない F2.8 より明るいレンズで、オートフ オー カス 
撮影するためのアダプター。 



フィルター 

スカイライト•曇天用 ‘UV •丫 2‘02‘R2 •円偏光があります。フィルタ_ 
径は、 49mm、52mm、58mm、67mm、77mm の 5 種類です0 

• 「645レンズ用アダプタ ーK」 をボディーに着脱するときは、アダプターの固定ネジの位 
置によってボディに当る場合がありますので注意してください。当る場合は、固定ネジ 
の位置を変えてから操作を行ってください。 

• 才ートフォーカス機構の一部に八ーフミラーを使用していますので、一般の偏光フィル 
ターを使用すると才一トフォーカスや露出の精度が低下します。才一トフォーカスで使 
用するときには、円偏光フィルターのご使用をお勧めします。 

また、露出の精度も低下しますので、円偏光フィルターの使用をお勧めします。 

• マウントアダプタ ーK 使用時は、マウント指標ランプが点灯したままになることがあり 
ます。ペンタックスファンクシヨン No. 18の設定を [2] でお使いください。 



■ソフトケース CF -10 


MZ-S 専用のソフトケース。ソフトケースは、バックケース(底ぶた)とフ 
□ントケース湔ぶた)を組み合わせた物です。以下の説明にしたがって取 
り付けてください。 

①バックケースの底にある取り付けネジを、コインなどを使用して固定し 
ます。 



②フロントケースをバックケースに取り付けます。 



フロントケースには、 S、M、L の3種類があります。使用するレンズに合わせてお選びくだ 
さい0 








■ フオーカシングスクリーン/接写 


専用アクセサリー(別売)について 


次の種類が用意されています。 

GF -6 CKAF フレームマツト)一般撮影用(標準品) 


□ □(□)□ □ 


GG -6 CK 方眼マツト)構図設定用 (6 mm 間隔の方眼付) 










C 

□[ 

D 

]□ 















オート接写リング K セット 

1号、2号、3号のセット。 

カメラとレンズの間に入れて使用する接写用アクセサリー。自動絞り、開 
放測光対応。 

触 

才-卜べ□—ズ A は、カメラに接触し、取り付けができませんので、ご使用いただけませ 
ん〇 



















こんなときは？ 


修理を依頼される前にもう一度、次の点をお調べください。 


♦ 電子ダイヤルデイスプレーに何も表示されない 

Check ! 電源が OFF になっている 

電源スイッチを [ ON ] 位置に合わせてください （ n = P .24)。 

Check2 電池が入っていない/逆にセットされている 

|£^電池のセット方向を確認して正しくセットしてください （ i ^ P . 15)。 

Check3 電池が完全に消耗している 

|£^新しい電池に交換してください （ i ^ P .42)。 

♦シャッターがきれない 

Check ! 電源が OFF になっている 

較^電源スイッチを [ ON ] 位置に合わせてください （ 幢= P .24) 。 

Check2 電池が入っていない/逆にセットされている 

較^電池のセット方向を確認して正しくセットしてください（【ぼ P . 15)。 

Check3 電池消耗マークが点滅している 

較^新しい電池に交換してください （ i ^ P .42)。 

Check4 露出補正ダイヤルが [D] 位置/ [PF] 位置/ [ISO] 位置になっている 

EgSi 露出補正ダイヤルを [ D ] 位置/ [ PF ] 位置/ [ ISO ] 位置以外にしてくださ 
し'' P .68)。 

Check5 内蔵スト□ポが充電中 

較^充電が完了するまで待ってください （【 S = P .34)。 




こんなときは？ 


♦ ピントが合わない 


Check 1ピントを合わせたいものが AF フレームの範囲に入っていない。 

EEi 写したいものを AF フレームに入れて撮影してください （ 配 P.29) 。 

Check 2 撮影する距離が近すぎる 

EEi 写したいものから離れて撮影してください （ Iぼ P.75) 。 

Check 3 オートフォーカスの苦手なもの （ ii ^ p .78) 

EEi 被写体とほぼ同じ距離のものにフォーカス□ツクしたり（ぽ p.83)、 
フォーカ スモー ドレバーを [MF] 位置に合わせ、マツト面を利用して手 
動でピント調整をしてください （iTP.8C))。 


Check 4 フオーカスモードレバーが [ MF ] 位置になっている 



Check 5 


合焦 マーク や マツ ト面を利用して手動でピント調整をしてください 
(幢= P .79)。 または、フ オーカ スモードレバーを [ AF . S ] 位置にして撮 
影してくださし Hi^P.75)。 

フォーカスモードレバーが [ AF . C ] 位置になっている 



Eg ! [ AF . C ] (コンティニアスモード)では、常に被写体にピントを合わせ続け、 
ピントが合っていない状態でもシャッターがきれます。 （IT 1 P フ 7)。 


Check 6 

Check 7 



ピントを合わせたいものに測距点が合っていない 

ピントを合わせたし■距点位置を任意に設定してください（【配 P.75)。 

ピントを合わせたいものが測距点の範囲外 

いったん測距点の範囲内で写したいものにピントを合わせて固定 
(フオーカスロック）してください（罐 "P.83)。 


♦ シャッターポタンを半押ししてもオートフォーカスが働かない 


Chekl ペンタックスフアンクシヨン No . 16で設定番号 [2] が設定されている 

ペンタックスフアンクシヨン No.l 6で設定番号 [2] が設定されていると、 
シャッターボタン半押しでピント合わせは行いません。 AF ボタンを押してピ 
ントを調整してください。シャッターボタン半押しでピント合わせを行う場合 
は、ペンタックスフアンクシヨン No. 16で設定番号 [1] を設定してください。 




♦ フイルムの撮影枚数が表示されない/進まない 


Check 1電子ダイヤルデイスプレーに 「 E 」 が点滅している 

EEi フイルムが正しくセットされていません。フイルムを入れ直してくだ 
さい (ie=P_22) 0 

Check 2 多重露出撮影が設定されている 

EISI ドライブレバーが多重露出に設定されていると、同じコマに何度も写 
真を重ね続けます。他の撮影モードに設定してください（【配 P.5 1)。 

♦ フイルムが終わっても自動で巻き戻らない 

Chekl ペンタックスファンクシヨン No . 13で設定番号 [2] が設定されている 

E1SI ペンタックスファンクシヨン No.l 3で設定番号 [2] が設定されている 
と、フイルムを自動で巻き戻しません （i^p. 125) 。巻き戻しボタン 
を押して巻き戻してください。 

フイルムが終わったときに自動で巻き戻す場合は、ペンタックスファ 
ンクシヨン No. 13で設定番号 [1] を設定してください。 

♦ ファインダー内のシャッター速度や絞り値が点滅している 


Checkl プログラム自動露出に設定している場合 

較^写したいものが明るすぎたり暗すぎます。明るいときにはもう少し暗 
し、場所へ、暗いときにはもう少し明るい場所へカメラを向けてくださ 
し Ui^P.61)。 

Check 2 シャッター優先自動露出に設定している場合(絞り値が点滅） 

EEi 写したいものが明るすぎたり暗すぎます。明るいときにはシャッター 
速度を速く、暗いときにはシャッター速度を遅くしてください 
(i^P_63) 0 

Check 3 絞り優先自動露出に設定している場合(シャッター速度が点滅） 

Ega 写したいものが明るすぎたり暗すぎます。明るいときには絞り値を小 
絞り側(数字の大きいほう)へ、暗いときには絞り値を開放側(数字の 
小さいほう）へ設定してください （_"P.65)。 





こんなときは？ 


♦ 露出やシャッター速度が変更できない 


Check ! [ HOLD ] レバーが右側にある 

EEi [HOLD] レバーが右側にあると、 Tv 電子ダイヤルを回したり、 Tv 才一 
ト ボタンを押 しても、露出モードやシャツター速度は変更できませ 
ん。 [HOLD] レバーを左側にしてください （IT P.59)。 


♦ 内蔵ストロポが発光しない 


Check 1内蔵ストロポが充電中 

|£^充電が完了するまで待ってください （IT 3 P.34)。 


Check 2 電池消耗マークが点滅している 

|£^新しい電池に交換してください（蒙 P.42)。 

Check 3 発光モードが [ A ] (自動発光モード）に設定されている 

自動発光モードでは、写すものが明るい場合は発光しません。強制発 
光モードにすることで、明るい場合でも発光します （t^P.90)。 



♦ 日付や撮影データの写し込みが薄い 


Check 1日付や時刻の写し込みが薄い 

内蔵電池（リチウム電池 CR 202 5) を交換してください（琢卞.44)。 

Check 2 撮影データの印字が薄い 

ペンタツクスフアンクシヨン No. 15で、印字濃度を調整してください 
(ig= s P. 126 )o 





主な仕様 


♦型式 

111 ストロボ内蔵マルチモード TTL 自動露出 AE.AF35mm- 眼レフカメラ 

參画面サイズ 

24x36mm 

•使用フィルム 

35mm フイルム [J 135パト□—ネ入り] 

35mmDX フィルム = IS025 〜5000、 

DX でないフイ J レムは IS06 〜6400 

參露出モード 

プログラム自動露出、シャッター優先自動露出、絞り優先自動露出、 
マニュアル露出、パルブ 

•シャッター 

鼋子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター、 

才一トシャッター=1/6000秒、〜30秒、[無段階]、 

マニュアルシャッター=1/6000秒〜30秒、ノ K ルブ、電磁レリーズ、 
鼋源スイッチ OFF 位置でシャッター□ック 

•レンズマウント 

ペンタックスパヨネット Kaf 2 [マウントレンズ情報接点付 K マウント]、 

マウント指標部照明機能付き 

參使用レンズ 

KAF 2、 KAF マウントレンズ、 

Ka 、K マウントレンズ [AF アダプター使用で AF 可能] 

參オートフォーカス機構 

TTL 位相差検出式6点測距 (SAF0XVH )、 

オートフォーカス作動輝度範囲 Ev-1 〜1 8(IS01 00 F1.4 レンズ付き)、 
フォーカスロック可能、フォーカスモード =AF.S/AF.C [動体予測可]/ MF、 
測距点切り替え可能 

•パワーズーム 

KAF 2 マウントレンズとの組み合わせにより使用可能 

參ファインダー 

ペンタプリズムファインダー、 

交換式ナチュラルブライトマットフォーカシングスクリーン、視野率9296、 
倍率0.75倍 [1.4/50mm-oo-l m 1 ]、 視度二- 2.5 〜+1 .5 rrr 1 ] 

•ファインダー内表示 

フォーカス表示、[暑]合焦二点灯/合焦不能=点滅、シャッター速度表示、 
絞り表示、[含]ニスト□ポ情報、パーグラフ=露出補正値、 

マニュアル露出時の才ーパー•アンダー表示、 [*]=AE ロック表示 

參 LCD パネル表示 

[卩]=プ□グラム自動露出、 [Tv] ニシャッター優先、 [Av]= 絞り優先自動露出、 
[M]= マニュアル露出、フィルム感度=6〜6400、 [IS0] = フィルム感度設定' 
シャッター速度、絞り値、 [0] =撮影データフィルム印字設定、 

[Q ___〇]=パト□-ネ•フィルム走行•巻き取り、 [ cm ] = 霪池消耗、 

[令]=内蔵スト□ポ充電完了、[令]点滅=ストロポお勧め/不適切レンズ警告、 
[<§>]= 赤目軽減機能、 [ H ] ニストロボ自動発光、睏]=ワイヤレス発光モード、 
[ HS ]= ハイスピードシンク□モード、フィルム枚数=〇〜39、 

[ EH ] =ペンタックスファンクション、[■川]=電子音、照明機能あり 

參プレビュー 

電子式[全露出モードで使用可能] 

參セルフタイマー 

電子制御式、始動はシャッターボタン、12秒/2秒(ミラーアップ機能あり）、 
電子音の有無設定可能、作動後解除可能 

•才一トブラケット 

適正•アンダー•オーバーの3コマ連続段階露出が可能(土1 /2EV、 ±1 EV)、 
露出補正併用可、撮影順序およびコマ数は変更可能 


















參ミラー 

クイックリターンミラー、ミラーアップ機能 (2 秒セルフ時可能） 

•フイルム入れ 

オート□—ディング、裏ぶた閉じにより1枚目まで自動巻き上げ、 

裏ぶたにフィルム情報窓付 

•巻き上げ•巻き戻し 

内蔵モーターによる自動巻き上げ•巻き戻し式、 

1コマ撮影•連続撮影[約 2.5 コマ/秒]、フィルム終了時自動巻き戻し、 

フィ)レム走行 • 巻き戻し完了を LCD 表示、多重露出可能、 

途中巻き戻しポタンによる途中巻き戻し可能 

•露出計•測光範囲 

TTL 開放分割測光 (6 分割)、測光範囲 50mm F1.4 ISO 100 EV0 〜21、 
中央重点、スポット測光可能 

•露出補正 

±3段階 [EV] (0.5 段階 [EV] ごと設定可能） 

參 AE ロック 

ポタン式(タイマー式20秒間)シャッターポタン半押しで継続 

參撮影データの写し込み 

フィルムの画面余白に写し込み項目=フィルム本数、フィルム感度、 

印字濃度、露出モード、測光方式、シャッター速度、絞り値、露出補正値、 
オートブラケット撮影の有無 

參内蔵スト□ポ 

直列制御 TTL スト□ポ、 

ガイドナンパー 12[IS0 100 /m]24mm レンズをカバー、 

同調速度1/180秒以下、光量比制御可能、 ISO 連動範囲= 25-800, 

自動発光可能、赤目軽減機能 

參シンクロ 

ホットシユー[X接点専用スト□ボ接点付き]専用ストロボ連動 ISO 連動範 
囲=25〜800、同調速度1/I80秒以下、専用スト□ポ使用でハイスピード 
シンク□、ワイヤレスシンクロ、 P-TTI 才ート可能 

參ペンタックスフアンクシ ヨン 

19項目設定可能 

參電源 

3V リチウム電池 CR2 2個 

•電池消耗警告 

パッテリーマーク点灯[点滅時シャッターロック、ファインダー内表示は消灯] 

參大きさ•質量[重さ] 

1 36.5mm [幅] x 95mm [高] x 64mm [厚] x 52 0g [ボディーのみ、電池別] 

參付属品 

ホットシユーカパー Fl 、 ワンタッチレリーズソケットキャップ、 

カメラストラップ Fg 、 アイカップ Fl 、 ファインダーキヤップ 

データパック仕様 

•機構 

クォーツ制御、液晶表示式、デジタル時計、 

才一卜カレンダー[西暦2049年まで、閏年は自動修正] 

參写し込み方法 

7セグメント6桁 L C D 、フイ J レム背面より写し込み 

參表示 

データ表示窓に L C D 表示、表示写し込み時一が2〜3秒間点滅 

•種類 

①年•月•日、②日•時•分、③ . [データ写し込み無し]、 

④月•日•年、⑤日•月•年 

參使用フイルム感度 

IS025 〜1600[感度自動セット] 

參電源 

CR 2025 [U チウム電池] 

•発光回数 

約5000回 


























記号/英数字 


か行 


1コマ撮影 . 26 

6分割測光 . 71 

[AKAUTO). 83 

ADJUST ポタン . 46 

AE ロック . 69 

AE □ックポタン . 9,69 

AF.C (コンテイニアスモード） . 77 

AF.S (シングルモード） . 28.76 

AF アダプター . 133 

AF 補助光 . 35 

AF ボタン .9.28,121 

Av (絞り傻先自動露出） . 64 

bu (バルブ露出） . 67 

D (撮影データ印字） . 39,126 

DATE ポタン . 18 

DX 情報ピン . 21 

DX フィルム . 20 

HOLD レパー . 8,59 

M (マニュアル露出） . 65 

MF (マニュアルフォーカス） . 79 

MTF 優先プログラムライン . 117 

P (プログラム自動露出） . 27,60 

PF (ペンタックスフアンクシヨン）…. 25,114 

P-TTL オート撮影 . 98 

SELECT ポタン . 46 

TTL オート撮影 . 98 

Tv (シャッター優先自動露出） . 62 

Tv オートボタン . 8 

Tv 電子ダイヤル . 9,127 


あ行 


赤目軽減モード . 90,93 

裏ぶた . 20 

裏ぶた開放レバー . 8,20 

液晶照明ポタン .9.25,123 

オートフォーカス . 28,75 

AF.C (コンテイニアスモード） . 77 

AF.S (シングルモード） . 28.76 

苦手な被写体 . 78 

オートブラケットダイヤル .9.55 

オートブラケットモード 

撮影する . 55 

露出補正と組み合わせる . 57 

撮影枚数を設定する . 119 

撮影順序を設定する . 120 


ガイドナンバー . 94 

合焦マーク . 31 

強制発光モード . 32,90 

高速優先プログラムライン . 117 

光量比制御シンクロ . 105 

コンテイニアスモード （AF_C). 77 

撮影可能フイルム本数 . 43,130 

撮影データ印字 . 39,126 

三脚ネジ穴 . 8 

自動発光モード . 90 

自動巻き戻し . 36 

視度調整レバー . 9，19 

絞り 

絞0値表示 . 31 

絞りの効果 . 88 

絞り優先自動露出 . 64 

シャッター速度 

シャッター速度表示 . 31 

シャッター速度の効果 . 87 

シャッターポタン . 8,31 

シャッター幕 . 21 

シャッター優先自動露出 . 62 

シングルモード （AF.S). 28,76 

シンクロソケット 2P. 9 

深度優先プログラムライン . 117 

ストラップ . 14 

ストラップ三角環 . 8,14 

ストロボ 

内蔵スト□ボ . 32.90 

外付けスト□ポ . 97,131 

撮影可能距離 . 93 

スト□ポポタン . 9,32,90 

ストロボマーク . 31 

スナップインフォーカス撮影 . 79 

スポット測光 . 73 

セルフタイマー撮影 . 51,125 

セルフタイマーランプ . 8 

側面ポタン . 8 

測距点 . 28,81,122 

測距点切り替えレバー . 8,28,81 

測距点表示 . 31 

測光方式 . 71 

測光方式レバー . 9,27,71 

外付けスト□ポ . 97,131 



















































































多重露出撮影 . 51 

中央重点測光 . 72 

低速シンク□撮影 . 107 

電源スイッチ . 8,22,24 

電子音 . 25,116 

電子ダイヤルディスプレー . 9,25 

電池 

セットする . 15 

交換する（リチウム電池 CR2). 42 

電池の消耗について . 43 

交換する （U チウム電池 CR 202 5) •…44 

電池消耗警告マーク . 42 

電池ぶた . 8,15 

途中巻き戻し . 37,124 

途中巻き戻しポタン . 8 

ドライブ レバー . 9 


な行 


内蔵スト□ポ 

使用する . 32,90 

撮影可能距離 . 93 


は行 


パーグラフ . 66,69 

ハイスピードシンク□モード . 99 

ハイスピードシンク□モード(ワイヤレス）…101 

発光方式 . 33.90 

バッテリーグリップ BG-10. 130 

バルブ撮影 . 67 

パワーズームレンズ . 30 

半押し(シャッターボタン） . 31.126 

被写界深度 . 86 

日付/時刻 

写し込みデータ形式 . 18 

日付/時刻の修正 . 46 

ファインダー . 133 

ファインダーキャップ . 53 

ファインダー内表示 . 31 

ファンクシヨン No •(選択項目） . 114 

フィルター . 133 

フィルム 

セットする . 20 

自動巻き戻し . 36 

途中巻き戻し . 37,124 

フィルム感度設定 . 38,121 


フィルム先端マーク . 21 

フイルム マーク . 36 

フォーカスモードレパー . 8,28,75 

フォーカス□ック撮影 . 83 

プレビュー . 86 

プ□グラム自動露出 . 27,60 

プ□グラムライン . 117 

分割測光 . 27,71 

ペンタックスフアンクシヨン . 112,114 

防傷カパー . 22 

ホールドレバー . 8,59 

ホットシュー . 9,98 


ま行 


マウント指標 . 8 

マウント指標ランプ . 16,127 

マット面 . 80 

マニュアルズームレンズ . 30 

MF (マニュアルフォーカス） . 79 

マニュアル露出 . 65 

ミラーアップ機能 . 54,125 

リモコン . 128,130 

レリーズタイマースイッチ . 131 

レンズ 

取り付ける . 16 

内蔵スト□ポとの適合性 . 95 

各種レンズについて . 129 

レンズ取り外しポタン . 8,17 

連続撮影 . 50 

露出補正 . 68 

露出補正ダイヤル . 9,68 

露出モード . 25 

露出モードの切り替え . 58 

プログラム自動露出 .25,27.60 

シャッター優先自動露出 . 25.62 

絞り優先自動露出 . 25.64 

マニュアル露出 . 25.65 

ロック解除ボタン . 9 

ワイヤレスストロボ制御 . 103 

ワイヤレスモード . 102,123 

ワイヤレスモード(八イスピードシンクロ）•■…101 

ワンタッチケーブルスイッチ . 131 

ワンタッチレリーズソケット . 8 















































































お客様窓口のご案内 

ペンタックス 

お客様相談センター (弊社製品に関するぉ問い合わせ） 

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9 

営業時間午前9:00〜午後6:00 (土•日•祝日および弊社休業日を除く） 

0570-001313 

^55市内通話料金でご使用いただけます。 

携帯 • PHS の方は下記番号をご利用ください。 

a 03 (3960) 3200(代） a 03(3960)0887 デジタルカメラ専用 


ールーム•写真展•修理受付 


ペンタックスフォーラム 〇 03(3348)2941 (代） 

〒1 63-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル1階(私書箱240号） 
営業時間午前10:30〜午後6:30 (年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休) 


修理受付 


ペンタックス札幌営業所お客様窓口 S 011(612)3231 (代) 

〒〇 60-0010 札幌市中央区北10条西 18-36 ペンタックス札幌ビル2階 
営業時間午前9:00〜午後5:00 (土•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス仙台営業所お客様窓口 a 022(371 )6663( 代) 

〒981 -3 133仙台市泉区泉中央1 -7- 1千代田生命泉中央駅ビル5階 
営業時間午前9:00〜午後5:00 (土•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス名古屋営業所お客様窓口 〇 052 (962) 5331 (代) 

〒461-0001名古屋市東区泉 1-19-8 ペンタックスビル3階 
営業時間午前9:00〜午後5:00 (土•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス広島営業所お客様窓口 〇 082 (234) 5681 (代) 

亍730 -0851 広島市中区櫝町 2-1 5櫝町ビュロ_3階 

営業時間午前9:00〜午後5:00 (土•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックス福岡営業所お客様窓口 a 092(281 )6868( 代) 

〒810 -0802 福岡市博多区中洲中島町 3-8 パールビル2階 
営業時間午前9:00〜午後5:00 (土•日•祝日および弊社休業日を除く） 






お客様窓口のご案内 


直送修理受付•修理に関するお問い合わせ 


ペンタックスサービス ㈱ 東日本修理センター a 03(3975)4341 (代) 

〒 175-0082 東京都板橋区高島平 6-6-2 旭光学工業㈱流通センター内 
営業時間午前9:00〜午後5:00 (土•日•祝日および弊社休業日を除く） 

ペンタックスサービス ㈱ 西日本修理センター a 06 (6271)7996( 代) 

〒542-0081大阪市中央区南船場卜 17-9 パールビル2階 
営業時間午前9:00〜午後5:00 (土•日■祝日および弊社休業日を除く） 


ホームべージアドレス http :// www . pentax . co . jp / 






アフターサービスについて 


1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ 
店か当社のお客様相談センターまたは、お客様窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの 
場合は、直接お持ちください。修理品ご送付の場合は、化粧箱などを利用して、輸送中の衝 
撃に耐えるようしっかりと梱包してお送りください。不良見本のフィルムやプリント、ま 
た故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。 

2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店および購入年月日が記入されているもの] 
をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店、 
当社のお客様相談センターまたは、お客様窓口へお届けいただく諸費用はお客様にご負担 
願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご 
負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。 

• 使用上の誤り（使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。 

• 当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理•改造•分解による故障。 

• 火災•天災•地変等による故障。 

• 保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤の入った場所での保管等)や手入れの不備(泥- 
砂•ホコリ•水かぶり•シヨック等)による故障。 

• 保証書の添付のない場合。 

• 販売店名や購入年月日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。 

4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつき 
ましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後7年間を目安に保有しております。したがっ 
て本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場 
合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。 

6. 海外旅行をなさる場合国際保証書をお持ちください。国際保証書は、当社のお客様相談セ 
ンターまたは、お客様窓口でお持ちの保証書と交換に発行しております。[保証期間中のみ 
有効]国際保証書の書面に記載されている海外のサービス窓口にて修理を承ります。 





旭光学工業株式会社 

〒174-8639東京都板橋区前野町 2-36-9 


ペンタックス販売株式会社 

〒100 -0014 東京都千代田区永田町1 -1 1 -1 


ペンタックスフアミリーのご案内 

ペンタックスフアミリーはペンタックス愛用者の写真クラブです。年4回の会報と写真年鑑の 
配布、イベントへの参加や修理料金の会員割引など様々な特典があります。 

お申し込み、お問い合わせは下記のペンタックスフアミリー事務局まで。 

亍1〇〇-〇014東京都千代田区永田町 1-11-1 三宅坂ビル3階 TEL03-3580-0336 


* 仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 
* この使用説明書には再生紙を使用しています。 


56564 


03-200203 




